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Al VIRTUOSI CATTOLICI 


§ ^ Eterno non mentifccy non delude ^ non faU 
^ la né* dt Lui aderti. Verità y che gl à per 
paturuy •verità fon le fue protejle y •verità i fuoi 
detti y i fuoi fermoni , i fuoi oracoli . Tanto à 
impreteribile , tanto certo , ed immobile tutto 
ciò y che dice , e c;he ajjerijce , quanto la fua e- 
ternità . Cadranno i Cieli y dijlruggerajji la ter- 
ra y fi annienterà V univerfo , non camfyierajji 
giammai la Jua parola. O Egli non parla y oje 
parla fempre à infallibile nel fuo parlare . Par- 
lò una voi fa , e parlando protefio altamente di 
voler confondere la fapienxa vaniffima dé fà- 
pienti del mondo , ài voler infondere nelle lor 
anime lo fpirito di vertigine , d^ infipienza ydi 
orrore : parlò , e dijfe di voler ciò ejeguire , 
quando effi da Lui dilungati fi fojfero per fin- 
ger dogmi oppofli alla fua aìttjjima Sapienza . 
Trafcorjero le età y e i Secoli , fpuntarono y e fi 
perdettero nel gran Caos le generazioni amplif- 
fime y e fempre fedele addimoftrojfi V Eterno al- 
le fue promefie . U efecrato dei/mo tutta met- 
tendola in opera la fua fina malizia non mai 
potrà ritro'varh una Jol volta fallace né* Juoi 
divini accenti . Sempre fi a'wera tutto ciò y che 
promette , perchh Jempre à coerente a fe fieffoy 
perchè fempre è verità , perchè fempre è im- 
mutabile , 

I Filofofi di tutti i tempi y che invaghiti 
di lor medefimiy che addivenuti fanatici di una 
gloria immortale , di un nome eterno concepì-, 
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tono il temerario difegno di trafcendere i Cie^ 
li ^ e dp portarfi a dar leggi alla ftejfa Divini* 
tà , precipitarono pr e fi amente in un abiffo di 
errori i pii* ftravaganti , di follie inconceptbi* 
li . Il fanatifmo di quefla gloria fi trasfufe a 
tutti i popoli , invafe tutte le difcendenze , r 
lo firavolgimento della ragione ^ e V avvilimen-^ 
to dello Jpirito ne furono fempre gli sfortunati 
effetti , Se fempre però gli uomini abujarono de* 
lor talenti per innalzare alV errore monumenti 
di gloria fulle rovine della verità y e- fe fem- 
pre P Eterno gli confuje nelle loro idee , ni 
lor progetti empijfimi f età piu di mai accadde 
nel noflro Secolo . , pii* di mai ne* giorni , in 
cui viviamo . Colato y che a noflri tempi fi han- 
no efclufivamcnte arrogato il nome di filofofi 
per V unica ragione di aver ritrattata la Re- 
Itgion fqcrofanta de* lor maggiori y di averne 
tutte infultate le verità y e i mtflerj , di aver 
ufato ogni sforzo per roverfeiare dat fondamen- 
ti tutto r o^^dine , e di aver adnttato il liber- 
tinaggio y e P empietà per fiUema , fon eglino, 
arrivati a degenerare in guifa , che in tutto 
Ciò nf guarda. Religione , e fede perduta affatto 
ogn* artje di ragionare y e fenduti ciechi del tut- 
to non altro da lor. fi af colta y che il linguag- 
gio del delirio , della frenefia , e della ftoltez- 
za y e fon eglino, arrivati a precipitare in tut- 
te quelle flrava<^anze yche di una maniera inau- 
dita difonorano la ragione , la difereditano , /* 
avvilifcano . La minaccia del Dio di verità fi 
compie in efii y e fi compie ad un grado tl piìt. 
fpàventevole • 
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Pure un cafligo così evidente , come gran^ 
de , e terribile non fi confiderà da cofioro , non 
fi vuol riconofcere , non fi vuol confejfare • 
In efii ad ognora unifconfi tenebre a tenebre , 
delirio a delirio , cecità a cecità , e piìt , che 
ciechi addivengono , e piuche deliranti , pih 
fi perfuadono di vedere , piu di penfare y, e 
di parlar con faviezza . Ma noi , che da ejji 
tanto ftamo injultati , che fiamo' fatti V obbi- 
etta delle loro calunnie , noi taceremo ? Fi- 
gli della Religione ! ah non fia , cbe rei ci 
rendiamo di un filenzio troppo ingiuriofo ' di 
~ quella virtU , che pur onoriamo , troppo inde- 
gni di noi , e della (lejfa Religione , di cui 
ftamo profejfori ! A mifura , che gli empj. met- 
tono firida orrendijftme , e gridano alla Religio- 
ne , al Sacerdozio , alla^ Chieja , noi rifveglia- 
mo il noflro zelo . Defhnati , che fiamo ad ef- 
jere i cufiodi del Santuario non cejjiamo di ve- 
gliare alla jua difefa . La Divinità non ci vuo- 
le incperofi , quando i di lei nemici tutte muo- 
vono le macchine per diflruggerne il culto ^quan- 
do fi Jludiano di prefentarla ai popoli difpoglia- 
. ta affatto de* Juoi piu belli attributi ^ e quando 
po/lo il colmo alla, loro empietà arditamente s* 
innalzano a contenderne P efijìenza . Siamo i 
Juoi Minifìri , non ci fianchiamo di addimofira- 
re per lei il noflro impegno . 

I nuovi filofofanti per condurre a meta t 
loro progetti formati nel colmo della loro avve- 
lenata incredulità videro , che la via pttt fpe- 
dita era quella di muovere una perf eruzione fie- 
rijfima a tutti gP Ordini della Chiefa , di ab- 
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batterli^ di, dijiruggerli . La videro quejfa via y 
e la camminarono . Tra tutti F Epifcopato ^ co- 
me il piu f alido appoggio d Jla Religione , cha 
volevano annichilita , venne prefo di mira , ven- 
ne ricoperto de' ptu infamanti improperj . Que/F 
Ordine luminoftjjimo , che ha ''data alla Religio- 
ne una infinità di Eroi , alla Patria una ferie 
interminata dt utilizimi Cittadini , alla Socie- 
tà un novero amplijfimo di generofi benefattori 
che fu fempre il fo [legno de' popoli^ e del Tro- 
no y che fempre vegliò alla difefa degP Impèrj ^ 
che fempre apprefià agli Stari i piu grandi fer- 
vigj ; quejì' Ordine augufio è quello , che io in 
parlando del gran Borromei ho prefo a fo(iene- 
re contro gli orribili sforzi della filofofica Set- 
ta , chi va ornai a rtdurfi al fuo ultimo avvi- 
limento . Non è mio Jeopo .1 farne una intera 
apologia . Non lo f offre la brevità delF Orato- 
ne , che mi fono ptefiffa . Mi bajìerà di efpri- 
merne il mento , di delinearnè con foprafini 
colori f premuti dallo fpirito delle grandi azio- 
ni del mio Eroe , in qualche guifa il carattere. 
Poco richiedefi per convincere F empietà y il li- 
vore y la maldicenza de' .fuoi (lohifftmi calun- 
niatori , Per farne F elogio bada foto il ricor- 
darne F indituzione , il mini fiero , la Santità: 
bada foto il nominarlo , La Divinità , che F ha 
architettato in Cielo , Gefucrifio y che F ha fia- 
bilito in terra , che F ha confecrato col fno fan- * 
gue / e che F ha autorizzato col facrifizio di 
tutto fefleffo p fanno di effo una tefiimanianza 
troppo onorevole , troppo gloriofa , troppo chia- 
tti y e diflint a „ ... 
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Lm flrep'tPoja rivoluzione , fcandalo di tut^ 
Po il creato , c^e preparata da gran tempo dai 
dichiarati nemici della Reltgtone , e del Prtn~ 
cipato , è Jcoppìata a dì nojìrt ; che ha portato 
P orrore , la confufione , lo fconvolgimento in 
putto P Ordine Sodale : che tutti ha lefi , pra- 
t fanati , ed infranti i piu . fanti diritti , e che 
ha fatto fremete P umanità , ed inaridir lana~ 
tura tutte conculcandone le leggi , i fentìmen- 
ti , i principj : qnefta rivoluzjon funeflijjimxi , 
anziché nuocere alla Reltgtone ha con f rito gran- 
demente alla maggiore fua gloria^ al dt Lei e 
faltamenta . Ùtpartitaji dal Jeno delle anime Vi- 
li , guade , corrotte , ha trionfato pih ^ che mai 
nelle anime generofe , negli Ordini più faggi , 
e p;k rifpett abili della Società . Si é fatta ve- 
dere grande , rifplendente ^ magnifica ^ e lempre 
Jupcriore a tutti gP inutili attentati delP uma- 
na perfidia ne" membri piu dilhnti del Sacerdo- 
zio , ne* magnanimi Individui delP Ordine E- 
pifcopale . Àh ! ed in quale afpetto ^ afpetto 
Jemprep'ùi chiaro , femprepiu rifulgente non an- 
diam noi tra breve ad ammirarla in Francia , 
ed in tutta Europa queda Figlia del Cielo. L* 
Eterno di lei Proteggitore così in tutti i tem- 
pi prevaler fi feppe dell* odio , ^ delle terribi- 
li perjecuxioni de* juoi ftefii avverfarj per in- 
nalzar la fua gloria y e la Jua grandezza fu del 
Juo avvilimento y Se un fol de* fuoi sguardi ba- 
sto a punirli della loro empietà con un totale 
acciecamento , bastò, egualmente per far sì , , che 
Ju di ejji fempre ella trionfaffe di una maniera 
forte ntofifiima , che ne dijlruggejfe le idee , che 

> 


Digitized by G ooate 



X f'in X 

! 

roverfciajfe t difegni , Sfoltii V avejfercon* 
Jìderata la Religione , e perfuafi fa^cbbonfi, che 
nulla giammai aurebber potuto contro di effa» 
Figli di quella gran Madre s facci amci fem- 
pre pili degni di Lei , ed ajfretriamoci a fem^ 
pre pili onorarla per fempre più grande ammì~ 
farne il fuo trionfo . Iddio ha gid polla la ma^ » 
no alla grand' opera : già incomincia a farci 
vedere , che Egli è fianco dal piu Jojfrire le in- 
giurie delf oltraggi ante filofofifmo ; che corre 
ad avvilirlo , che ne vuole il totale annienta- 
mento . Ha finito d' illuminare i faggi Regnan- 
ti Ju de' Juoi J pavento fi progetti , fu del fuo 
empio carattere . Gli ha fatto rilevare appieno^ 
che fe di ejfo nulla è pili funello alla lor firu- 
Yc%'x.a , nulla all' oppa fio è p>u atto al Mondo 
della Religione medefima a rendere flabUtjJimi 
i lor Troni , a garantire la loro autorità , ed 
a coflituìre il vero benCy e la floridexTia dei po- 
poli . Già commojfo ài noflri fofpiri , ha forti- 
ficato il braccio de' valorofi Gu rrìeri , che in- 
trepidamente combattono per’ la divina fu a cau- 
fa ; già le rivolw&ionarie falangi alla veduta 
di ejji cadono vinte al Juolo , già la nuova fi- 
lofofia vede crollare il fuo regno , vede fpente 
Jul nafcere le fue grandi fperanxe . Ella ptk 
non ifpcra di ripofare alV ombra’ di quei profa- 
ni allori , che fulle ali di una fognata libertà , 
di una trriforia eguaglianza corfa era a racco- 
gliere tra le correnti del fangue , tra le (Ira- 
^ fili orrori y e tra le rovine dei popoli , e 
P eccidio dei Re . L’ univerfo fi h fcoffo a fuoi 
orrendi attentati ; le nazioni fiordite alle fue 
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gtrocìtà volano unitamente a piombar fu di ef- 
Ja ^ a roverj darne' V imperò , ad ederminarè 
quei fuot terrtbilt tribunali , i quali, altro non 
fphano ^ , che didru-zione , che fangue^^ e che di- 
Jolaxione , incendj , carntfictne , e morte . La 
Chiefa:',^ ah! la Chiefa di Cri do , noi la . vedre- 
mo a riforgere fepre piu gloriofa , dove cancel- 
lata: del tutto fen voleva /’ immagine . V Epi- 
Jcopato.y fua prima bafe , e fodegno ^ noi lé 
fcorgtremo ritornato alla cura dell* abbandonato 
Juo gregge , fpargere dt bel ijuovo fu di effo i 
dont fuoi fingolarijjfimi . Egli redituito al fuo 
primo fpleridore ,, e rinnovata col Trono la più 
jlretta alleanza voliterà intorno autorevole , e 
maedofo lo. sguardo.^ ed appiè del Trono meàe- 
Jtmo condurrà, fempre ubbidienti , cd ojfequiofì 
i popoli!,. La Religione mercè di fue cure y uni- 
te a. quelle della pubblica autorità' rifiorirà piu , 
che- mai tra gl*' infra nti rottimi, della facrilega 
filofofia , dtfvilita , e profcrìtta . / virtuofi fe- 
deli incominciano^ a refpirare dalV' edremo, do' 
lore onde trovavanfi opprejfi. Temevano ^ non 
fenza, ragione , di- ravvi! aria per fempre- fatal- 
mente,, deci! a la sfortunatìjjima forte du una gran 
nazione - , di vederla arrivata al terribile, iftan- 
. te di meritarfi /*’ edrema delle divine- vendet» 
te ; di- Jcorgerla per. fempre J grazi atamentje fpo- 
gltata della. Religione de* fuoi Padri. In efi^a te- 
mevano. di dover piangere amaramente lo f veri- 
turato defiino delle pili bede contrade del glo- 
.bo y preziofa- un. tempo, eredità' fio/itifiimoc delln 
Spoja- dh Cri fio y emporio, di gran Santi- y e di- 
gran Santità. • cuna felice , ed. afth* dr>lci£ime> 
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detta (ieffa Religione , ora a filo d- infedeli ^cen^ 
tro di fuper/lizione , abifso ■ di errori , e d' in fe* 
' deità . Ah ! i virtuoji fedeli lo veggono ornai a 
rifpuntare i\ gxaneP aftro apportatore lietijjimo 
di ferenità , e di pace alla Chief a di Cri/lo ! /a 
veggono annunziare alla Religione in tutti i Re^ 
gni d’ Europa una nuova ftagione di trionfo , e 
di gloria . L’ Onnipotente , che in mezzo alla 
terribile erifi ha confervata intatta ne'- Minifiri 
deW Altare la divina fua Fede , che nel fenti- 
mento della pura Religione ha confermati i vir~ 
tuojfjjìmi- Vefeovi , che trattili all’- efiremo pe- 
ricolo gl't^ Im collocati in luogo di pace y e di 
Jtrurezza , e che ricolrnatigli del divino fuo Jpi- 
'rito y gli ha renduti maggiori di tutte le loro 
perfecuzioni , avverfità , e travagli : V Onnt- 
4 pojfente ha già alzata la mano vendicatrice -, 

coronata la Religione di' immar- 
cejfibili. palme colte nel jangue de^ fuoi generofi 
Atleti y vuole perfezion.ire il fuo trionfo col glo- 
rio fo di lei jhabiiimento in quei Tempi medefi- 
mi y in, cui da’ facrileghi congiurati fojfrì ella 
un giorno le ptk orribili profanazioni f da cui 
fi vide violentemente proferitta. 

Gran Dio ! mi volgo a voi compitela per 
pietà queff opera /fiutare , Secondate gli umili 
voti de’< voflri veri adoratori . Il Romano Pon- 
tefice y che di tutto il Crifiianefimo , nonché dèi 
Ve] covi y e detti Epìfeopato è Capo Supremo yvcg~ 
ga refUtuita al centro dell' unità quella gran 
porzione d* gregge , che la filojofica /eduzione 
poth un dì arrivare a dìfgraziatamente difperde- 
re j 4 rendere refrattaria . Colga il gran Pio 
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fuejìo frutt$ preziofo delle grandi fue cure . 
fhe l' aéets fin ora queflo gran Sacerdote j quejìo Duce 
magnanimo del vojlro popolo eletto , data , che gli avete 
un eròica virtù , itn fommo coraggio , ««’ ìnvincibil for~ 
tezza ,• Ir fojìenuto fin^ ora con ìfpetial providenzt nelle 
p’ù grandi awerjirà j che mai ,/offri/tè lot Chiefa da 
^'oi un dì addata alla fna cuflodia ^ renduto un obbiit- 
to di ammirazàone ai fedeli fuoi /additi ^ a tutto il Cri- 
Jiianefimo ^ ed a fuoi flejji nerh'ci 5 fatto éfempio di mo- 
deratone ^ di carità y di dolcezza non mai difgmnta da 
quell' efitnia cojìanza , da quello zelo apoftolicà , che il 
voflro fpirito animatore fempre infonde neW anirìaa ^ e den- 
tro al cuor degli Eroi defìinati a federe falla Cattedra 
di Fiero : ah! Voi anclte in avvenire non ceffate , ò gran 
Dio ., di fortificare il fuo fpirito j di farlo fempre fupe- 
riore agli orribili attentati del riprovato filofufifmo , che 
non fi fiancherà di ràinarciare còsi la Religione , che la 
Chiefa ijìeffa . Fate, che f Epifcopato j che tutti i Ve- 
fcovi , che tutto il Sacerdozio fu cui dar gli volefie giu- 
risdizione y e primato da ejfo imparino a cujlodire con fe- 
deltà y e fermezza in tèmpi sì peritolofi il preziofo depo- 
fito delle pure dottrine , e de' fanti mifìerf . Avvalorate 
in maniera il fuo zelo j la fua carità y la fua virtù , ché 
Egli di tutti come è Capo Supremo y così fi renda il fo- 
jiegno . Sia onorato da tutte le nazioni , lo ricono fc bino 
i popoli più rimoti , rifpeitino i Re il fuo tremendo ca- 
rattere y facciano feco y e con tutto il Sacerdozio fempre 
caufa comune per refifiere agli sforzi della filofofica eni- 
pietà , per arrefiarne i progrèffi y per profcriVerla dall' u- 
niverfo , e per fempre dilatare full' ifnpitre fue ceneri it 
gloriofiffimo Impero di vofira divina Religioni. Deh ! co-^ 
me incomincìafie y feguitate , 0 gran Dio , feguitate a ter- 
gere P amarifiimq nojiro pianto , V ammirabile Eroe , di 
cui prendo a parlare j di cui l' EpifeopàtO , per fua giu- 
ria y porta /colpite in fronte le firepitofifftme imprefe fi.i^. 
appo di voi y nel gran bifogno y il nefiro infianiahils 
Mediatori i 
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L 'Ordine Epifcopale, Pietra eìe«a, iftabiliffi- 
tna: Pietra angolare, folida*, immovibtle, 
fu di cui la gran Fabbrica maeftevolm:n- 
te s’ innalza della cattolica Chiefd * lòrgente viva 
e perenne , donde al gregge di Crilìo gli fpirituali 
favori inceffantemente derivano, i doni tutti e le 
grazie, e da cui 1* unione di tutto il Sacerdozio ' 
gelofamente confervafi colla Cattedra di Piero: 
l’Ordine Epifcopale ^ depofitatio perpetuò delle 
Sante Dottrine, vigilante cuftode della Legge j e 
de’ Santi Mirteti , ed interprete fedeliflimo del 
Tertamento eterno, che la Divinità ha confecra- 
to dentro al cuor degli uomini ; l’Ordine Epilico- 
pale,, che indivifibilmente unito al Supremo Tuo 
Capo è cortituito in terra dilpenfatore altilììmo 
de’ Minifteri divini, fatto Giudice innappellabile. 
Reggitore e Maertro nella Cala del Signore , e 
dertinato dall’Uom-Dio a lortener nel Santuano 
fempre pure,ed intatte le verità della Fede . . 

ah ! 1* Ordine Epifcopale ornartìento,e Iplendore 
della Religìon Crirtiaha , cultode zelantirtìmo, e 
indefeflb Propagatore degli evangelici Dogmi, cui 
r irtelfo Sacerdote etèrno ha' tutta conferita la 
fua fnblimiffima poterti per lo rtabile regolamen- 
to dell’ immacolata fua Chiefa ^ ed in cui tutta 
ripofa la ridondante pienezza della Sacerdotal Di- 
gnità : piir è vero ^ che fcorger doveafi una vol- 
ta fatto obbietto di fcherno all’ oltraggiante eni- 
pietà? Oh dolore de’ buoni virtuofi fedeli !. Oh iti^ 
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f&mn dtl noflro' fecoìol Contro o,uel^ Ordina ec- 
cello q'Jii non li kneiarono a di noftri oltrag- 
giamenti, e calunnie ? q-Jti ingiurie, ed inlulti ? 
^ 5 tab:lito digli empi il totale revelciamento della 
Reiigion de’ior Padri , prender doveafi ai 
chi ne fbllcnea U mieltà,chi ne facea il fcrmil- 
fifT.o appoggio, chi correi con alta animofità, e 
coraggio ad innalzar per ogni dove infuperabili 
birr.ere alla fui diftfa. Freme per orror la nciir 
anima in ravvifarln infukato dalla nuoVì incredu- 
lità quello prim’ Ordine fpìeodjntiffimo dell ec* 
■c*eÌiàTiica Gerarchi à * Ma ciò non k il colrnd 
del norcF orrore . A noi duol maggiormente il 
vederlo avvilito da chi prèVeeko è di Dio a lo- 
Renerne i! decoro, a g:rahtirhe l’autorità, a ven- 
dicarne i diritti . Signori , V«oi chum.jto mi ave- 
■te a parlar di un gran Vefcovò'ia Parlar d^ Car- 
io Borromei. f3i quel grm Borromei , cui l’Ordi- 
ne EpiàCopale va d bltore di una glòria inarriva- 
"bile , •diftiniiffima , flraordinaria . Sono tati le fue 
virtìi, tali fon le fue imprefe , che nulla è piu 
adatta’tó -a Formare V Elogio di queft’^ Ordine in- 
lìgnc , 'honchè a garantirlo contro gl inutili at- 
tentali <lel rioTovaro filofofilmo . Quell orrido 
veleno-, che fpreniuto dal .cuore di una còhfùm^ 
ta empietà non trovò ollacolo a iuoi progredì 
'fatalmente fi fparfe per le valle contrade di una 
gran Monarchia'^ perciò fattofi 1* obbrobrio , e Io 
Icandalo della terra . Ne qui fi arreftò • 
dagli Emifiariì della filolofica letta ài dilà delle 
lue frontiera, dilatofli in breve per una gran par- 
ie di Europa , invafe le Provincie, le Citta, e i 
Regni j e ferpeggiando tra le tenebre del pjù or* 
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rìbile tradimento , fordamente fi diiTufe per entro- 
al mefto filenzio delle piu umili cafe , penetrò ì 
palagi ,de’ Grandi , non rifpettò le Corti piu au- 
gufic’, battè alle porte del Santuario . L’infezio- 
ne lì fe generale?., ed il Ceto più Santo, e più 
rilpcttabile della Chiefa fatto venne la pVi'ida vìt- 
tima del maniaco furore , onde arfer gli fpiritì 
gu.iAi già , e corrotti . Ma oh miei Signori , pur 
io debbo parlarvi del gran Borromei ! .Pùr attra- 
verfo le ftrida di una ciurma di filofofì che fa- 
crilegamente inlultando tutto ciò, che è divino; 
grida /tir Ordine Epìfcopale^ par favellarvi debb* 
io di un Vefcovo ! Figli della Religione , noi noii 
fiam degni di quefìa Madre Divina , fe più per 
l’onore di Lei non arde il nolìro zelo , che pjù 
contro di Lei infierifcono i fuoi neniici. Magni- 
ficarla virtù di un luo Eroe', onorarne la memo- 
ria, e conlècrare al luo merito un fr butó di lo- 
di , quando la filolofica empietà ufa tutti gli 
sforzi per deprimere la grandezza di quell’ Ordi- 
ne augufto, di cui fu Egli individuo è un dove- 
re di giuftizia, di fedeltà, di gratitudine A que- 
llo dovere io non difpero di poter foddisfare, le 
in parlando del Borromei, ricorderò dell’ EpiCco- 
pato la dignità, e la glòria. 

Paolo , Vafo di eiezione; gran Dottòr deU 
le genti ; Uomo invertita di tutto Io fpirito de’ 
Profeti ^ dirtinto con tutti, i doni ; ed i fegnali 
rifplende'ntifllhii dell’ ApoUòlato , si pieno l* a- 
nima di celertiale dottrina ; di fapienza altirtima; 
Uomo tratto alla giudaica perfidia dalla voce on- 
nipoflente del Divino Riparatore , da Lui pre- 
fcelto a portare il Tuo nome , a prcfentac la fuà 
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Fede alle razioni idolatre , alle poffenti Repub* 
blithe , ai Potentati , ai Re , ed ai popoli tutti 
del gentilefimo. ; Paolo il magnanimo fcroe, che 
con alta facondia, infuperabile , portentola va ad 
allallre l’ idolatria nelle proprie trincee , predica 
Gesù Crifto , ed annunzia la Divinità nel famo- 
fo Areopago de la luperba Atene , confonde l* 
umana filolofìa ^ e la falla politica , e tutta ri- 
empie Atene ift:ffa, tutta la Grecia, e tutti i di 
lei Sapienti ci l'orprendimento ,e di maraviglia; 
Paolo fatto Apoftolo, e Maeftro della Chiefa na- 
icente , dipinge la grande idea dell’ Epifcopato, 
€ fa il carattere fempre luminofo , Tempre augn- 
ilo del Velcovo fcrivendo a due gran Vefcovi . 
Con tjuella voce, che è voce di verità , perchè 
voce del Nume animatore, che gli parla ai cuo- 
re e lo illruilcc : meprevfibìl condotfa , gli 

dice , la fobnetà , la prudenza , l* ofpitnltpd , 
la manfuetudine , la vera Scienza cele/ìe^e la 
pura Dottrina , con tutte le piu rare, e più ec- 
cel enti virtù , -che lollevano T anima fino all* 
Ente infinito , che la trasformano , che la divi- 
nizzano, e <he accetta la fanno a quel Dio me- 
defìmo , che delle virtù è Signore , effer dee il 
preziofo sfavillante arredo , che il nuovo Vefeo- 
vo portar dee fulia Cattedra Epifcopale , e con 
cui in effa foftenere fi dee coftantiffimamente , 
Tutti gli altri oracoli , con cui lo Spirito Santo ef- 
prime 1’ alta immagine , cosi dei Velcovi , che 
dell’ Epifcopato , luogo non lafciano a dubitare 
cifer quello architettato dall’ eterna Sapienza, ed 
ordinato da Ella alla falute dei popoli , alla fi- 
curezza degli Stati , a legare tra loro tutti gli 
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Ordini Sociali , cd a farne un tutto indivifo^ pef 
ia comune proiperità . Lo confi4eri la nuova Fi- 
lolofia nel vero luo lume, e poi leguiti, f'e può, 
ad atrocemente; iniuitario .. Veniamo ai gran Bor- 
lomei . 

Egli coL divifato arredo forge in feno- det 
Santuario , e fi. prepara ad ifpiegare in ftftefiò 
cosi l’ augufio. carattere del Prelato, che la gran- 
de idea, della Prelatura . Ed Egli con elfo viene 
a fmentir la calunnia della fitlfa fiiofofia che 
fatta maelìra di empietà, e d’irreligione,^ ha tut- 
ta efaurita la lua forza , e tutto- ha vomitato 
dall’ orrende fauci in quelli ultimi giorni il. Tuo 
mortale veleno contro di un Ordine si rifpetta- 
bue , e sì tempre rifpetrato in tutti i Secoji * di 
un Órdine autorizzato dalla Divinità ,. e da lei 
predeftinato con tutti i legnali della, gloria, del* 
la Santità., della vera grandezza ► 

Le virtù tutte , le fante , le fuhlimiflìme 
virth criftiane , religiofe , divine i tutte le virtii 
focali , le naturali virtù nalconcv gemelle' air a- 
nima privilegiata di. quefio- grand*" Uomo . Può 
dirli con ficurezza , che la Divinità ha eletta 
quell’ anima ad effer lede, ed emporio, de’ beni 
luoi fingolarilTiml , che 1* ha prefcelta per la 
lua glora , pel fuo decoro , pel divino luo ono- 
re, e per fervire di obbietto alla fua magnificen- 
za , ed al luo trionfo; e che feco nulla ha fpar- 
miato di ciò , che- dar le potea ,. perchè grande 
rendelTefi , e llraordinaria al mcmdo . Colla Divi- 
nità s* innalza dal balio a gareggiar la natura . 
DelTa ubbidiente alle voci del fuo Autore di con- 
correr fi affretta con tutta la fua attività, e la 
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fui munificenza ad altamente diftinguerla . Hi 
fpalancato 1’^ imtpenfo luo feno , ha fatta mofira 
pompofa di tutte le fue preziofità , di tutte le 
lui ricchezze , de’ fuoi inapprezz.ibili telori in- 
calcolàbili , mirabililiìmi . Con quello grandiofo 
apparato, con quello sfoggio lurainolìirimo le li 
è, fatta incontro , le li è avvicinata , V ha invi- 
tata a riempierli ’a sfarzofamente. adornarli «di 
tutto ciò , che di bello , che di raro , e di otti- 
mo ella contiene in feUeiìa . Dietro alla Divini- 
tà, ed alla^ natura è venuta T educazione . Que- 
lla fregiata de’ piu eccellenti, caratteri , diligen- 
te , induUrioIà , attiviiìima ha già inneftatì nei • 
doni dell’ una le virtù dell’ altra , e ne ìu for- 
mato, un compollo forprendentilfimo : un cómpo- 
llo raro altrettanto, quanto^ vago , ed amabile . 
Ivlon, è quefìo un di que’ mollri orribili , che il 
moderno filolofismo accoppiando infieme ' fpirito 
di empietà, e d’ irreligione, e fpirito d’ indipen- 
denza, e di sfrenatezza prepara nel mondo alla 
dillfuzione della pubblica, e della privata cr.efìà, 
al rqvefciamento di tutto.!’ ordine. fpciale , ed 
all* annientamento di tutte le leggi,, le Sovra- 
nità, e i diritti , Quefì’ ammirabiL cqmpleflo di 
Juminofe virtù,, cui' là grazia eccelfa ferve di 
forre follegno ad operare fi porta dentro all’a- 
nima favorita del gran Borromei que’ non più u- 
diti portenti', che vanno a renderlo lo fpettaco- 
lo di tutti i fecóli ,'che,vanno a farlo 1’ uomo 
non pur della Religione'^chq della. Società, e del- 
lo Stato . Tutto in elfo è grande', tutto è fòr- 
preodente. 

Una Carità , che tutti forpafifa i confini , e 
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che tutto di Dio ad \in tempo, e tutto il fa de* 
gli uomini : un unailtà prpfandiliìma ,>be lo con- 
centra in un abilfo di fenia d'empio , 

mentre dalla fortuna è collocato lui colmo della 
piu elevata, e piu abbaglian te- grandezza : Un dif- 
prezzo il pid decifo,e collante di tutti quanti i 
piaceri, e le delizie del mondo, ed una povertà, 
ed una penuria cftrema in mezzo ad un. cumulo ec- 
cedente di tefori , 0. ricchezze , che tutte prò-* 
fonde in fer.o dell’indigente umanità, fono le fue 
virtù cara ttirillithe .^A., quelle, li aggiugne in. Lui. 
uno Spirito di comqa filone , di leniilvlità-, di te- 
nerezza , thè dilata' la lui animi , che la rende 
imm^nfa : rhe la folle va a librarli (opra tutto il 
Qeato , e che la porta a far fuoi i mali tutti, e 
le pene degl’ Infelici lupi fi mi li. A quelle la dolce 
affabilità, ramatile, ccuagiunza , cbtJi l’'avvicina- 
nOj aL piuj vi.!e.,ed ,af. p ii Jprczzato individuo del- 
la fpecie *: che lo rendono accetto, a tutti gii or- 
dini, e i gradi della Civile Società;, e che rotta, 
ringiuriofa barriera deil’ imponente contegno , che 
i* iiom divide dall’ uom.ò., di tutti il fan la deli- 
zia, la compiacenza , l’, amore ; ed a quelle in- 
fine le virtù tutte fociali>, virtù" belle , amenifiì-. 
me, che delia llefia. Società, fono il vincolo indif- 
folubile, e che la fidlà Società grata rendono, e 
dolciffima alti fuoi individui. Oh fiioi'ona tu non 
le conofei quefìe vie , che pur lono. le uniche, 
per cui condure gli uomini a far felici gii uomini . 

Ma nel Bocrornei nulla è fnnilc allo Spirito' 
della Religione ,.chp- tutto l’invelle, che l’occupa 
interamente . Quella , che di tutre le virtù è la 
primaria forgente ^ e che di tutte fa il merito, 
.A4 1 ’ t'C- 
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razionale dal iuo niente , che 1* innalza fopra di 
fe,efopra tutte le cofe,e che fino a Dio il l'ol- 
leva,e tutto m Dio, l’ immerge : che fpoglia l’ ani- 
ma di ogn’ immondo affetto che la ricolma di 
tutte le nozioni divine, che la famÌEliarizza con 
il Cielo , e che riempiendola dell’- idea della Di- 
vinità , le fa perder di villa tutto ciò , che il* 
mondo contiene in fe di capace a lufingar le fue 
brame; e qu Ha infine, quella Religione augulla 
è l’interminabile ablfo, m cui Tanima di quell’ 
uomo perpetuamente fi aggira , fi diffonde , fi 
perde, in cui lol cerca t'iloro, voluttà, e ripolò , 
ed in cui rifuggita dallo ftrepito. del. gran mon- 
do, infallidita di fue feducenti attrattive, ed an- 
noiata, e fthiva di ogni terreno obbietto , fo[ và 
intraccia anelante dell’amato fuo Dio,fol di elfo 
gioifce,lol fi compiace di elfo. Ella qui il ritro- 
va , e ritrovatolo il medita intenfillìmamente , 
Guidata dallo fpirito della fteffa Religione , che 
che colla face altilfima delle lue verità inceffan- 
temente precede i voli fuoi rapidilfimi , (corre 
per tutte le lue perfezioni, ricontempla, ed adora 
1 fuoi divini attributi, penetra per tutto l’ abiffo 
de’ fuoi reconditi arcani , ed entrata nel gran 
Santuario de’ fuoi eccelli milleri , ad ammirare fi 
ferma la fapienza altilfima, la bontà, il potere, 
donde t ut t’ elfi riconofcono, la loro origine e la 
lor grandezza . A quella gran q^uadro l’anima 
illeffa del nollro. ammirabile Eroe largarncnte fi 
fiende , fi fa maggiore di fe ; e più , che in effo 
fi ferma , più fi rimane attonita . La llella Reli- 
gione però grandemente la conforta. Ella fempre 
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maggiore le fa fentìre la, fua virtù, e della fteffa 
Divinità femprepiù nitida chiara, e Icmprepiu 
rii'plendente veder le fa da vicino la iubhmiiii.ua 
idea. 

Ecco le virtù, le grandi eccellenti, le eroi- 
che virtù portate dal Borromei ad. uu grado il 
più eminente: ecco la baie fondamentale , fu di 
cui nel mondo d’innalzare fi affretta il gtand’edi- 
fizio delia Sua Santità . Su di quella baie egli 
fabbrica nella fua adolefcenza , crdce , fabbrican- 
do, la di lui attività nella fua gioventù, piu la 
crefce nella fua virilità, , la porta al colmo nella 
fua ultima età . Nulla è piu chiaro, nulla p>ù 
nobile del l'angue, che gli fcorre per le vene; 
1’ augufto fuo Parentado occupa un porto luminq- 
fìrtìmo tra i piu dirtinti le fu^: finanze, 

i fuoi tefori, le fue ricchezze corrifpondono alla 
grandezza della fua profapia . Tutto, ciò anziché ad 
una vita voluttuofa,e molle , fa lervire di. ftro- 
mento alla fua Santità. Egli non. è- nobile , che 
per mitigare colla fua umiltà, e colla fna dolcez- 
za l’ infoffribile pefo dell’ abiezione , e deh* avvili- 
mento de’ fuoi -Fratelli ; ed egli non è ricco, che 
per correre col proprio vivere penuriofiflìmo all’ incef- 
fante riparo della miferia aU-ui. Oh uomini che 
fulle rovine della Religione ,e del Trono pretcn- 
defte innalzare il grand’ edifiz o c':lla libertà, e dell* 
eguaglianza 1 che vi lufingartc d. renderlo rtabilif- 
fifno col lan^ue dei Re ! Oh uomini , che con 
quella mafchera lufìnghiera correrte a tradire la 
fede delle nazioni, e dei popoli, a tutte invader- 
ne le proprietà , e i diritti , ed a portargli l’ orrore , 
la difpcrazione , la rtragei Oh uomini , che pie- 
ni 
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fiì dello fpirlto di un empietà inaudita vi an- 
nunziate ai voftri (ìmili riit.uraton benefìci della 
loro profperità,e della lor lìcurezza , ponetevi 
accanto a queft’ uomo della Religione , ed alta- 
mente inorridite al tenibile conrrapofto . Ah fé 
Egli colle lue grandi virtù br.nefìea grande- 
mente la Società, voi co' cieco f’anatirmo della 
nuova filofofia tinta di fanguc,e di mortale vele- 
no ne attentate la rovina, la diftruggete del tut- 
te , la convertite in un parco di crude. tifine 
fiere . 

Se io interrogo un nuovo Filofofo , mi rif- 
ponde , che Carlo Horromei per occupare nella 
Repubblica un porto degno di fé, un grado adat- 
tato, alla chiarezza del luo Sangue : che per ede- 
re. utile allo rtato, alla iocierà , alla patria colia 
fua attività, e colle fùe ricchezze; die per alta- 
mente d(rtinguerfi colla iublimiià del iuo genio , 
e co’ fuoi rari talenti: , e per renderfi grande , e 
chiariiìimo al mondo , anziché ecclefiartico, dovea 
eilere un uomo di rtato, un Min Itro , un Poli- 
tico , un Filofofo ; un uomo del carattere di 
Bayle, di Argens, di Voltaire, di D’ Alan.bert, 
di Mirabeau . Dovea eflere un uomo di rtato per 
•allarmar col fuo credito la pubblica autorità con- 
tro la forza preponderante del Santuario : dovea 
eflere un Miniflro per determinare i Sovrani ali* 
opera falutare della generai dirtruzione di tutti 
gli Ordini monartici, afili di fanatici, di uomini 
fuperftiziofi , impoflori^ ippocriti, e per inlinuar- 
gli il totale rovelciamcnto dell’ecclefiaflica dilci- 
plina , per tutt i titoli fpregevoliffima , fuorché 
per la lua rancida antichità . Dovea eilere un Po 
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JitiCo per ifpogliare la Chiefa delle fue ricrh^^zz»^ 
c de’ Tuoi orna:nenti,e per impiegarli a b.a rìi:o 
delio flato , e de’ fuoi utili individui * e cj.ea 
eflere un Filoiofo per annientare i preg;a.i;zj 
del credulo volgo, per far. la guerra al t^n^nlino 
leligiofo , per liberar 1’ uoivcrlo dall’ inlofl ib.le 
giogo di una Religione irragion.-’voie , lupe^flizio- 
fa , tiranna , nonché dal terribile dii poti fito di 
quel barbaro Principato , thè tutte intrang.* d.!i* 
uomo le prerogative-, e i diritti : e dovea eiic;.; uii 
Eroe, come lo. furono i prelodati Lummiri d -ila 
fiiofcfica fetta, per procurare a tutto il gmere 
umano iniìcme ad una luce novella , una nuova 
vita prorperolìifima : vitafenza il timore di u :o ipa- 
venjolb. avvenire , vita fenzt i, rimproveri , e Is 
orribili minacce di una Relig.on f^obncati d:»!l* 
avidità infaziabile degli entuiÌAftì lupi .Apoltoli, 
che forto al di lei manto corrono a fir proprie 
le foftanze delle intere provincie. Degenerati tì- 
lofofia, che cosi parli per bocca di un emo.o, 
non è già cotefto il linguaggio della verità, delia 
ragione, del buon lenfo,di cui tf vanti arricchi- 
ta ! Il linguaggio è coteflo della nera calunnia, 
dell’irreligione , dell-’ empietà . Linguaggio enun- 
ziato da uno Spirito, che è puro Ipirito di libci-' 
tinaggio, di anarchia, di sfrenatezza; linguaggio, 
che dice in foflanza di non voler Religione, non 
Sacerdozio, non Chiefa, e non Altare, ne Trono, 
e non legge, e non Divinità. 

‘11 Borromei non fi abbafla fino all’infaman- 
te debolezza di fabbricar, la fua gloria su i ton- 
damenti dell’ infedeltà , e dell’ ateifmo .* non fi 
degrada a legno di correre a farli grande , a ren- 
derli 
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derfi celebre al mondo coll* avvilimento il piìi 
dilonorante del luo fpirito,e della Ina ragione . 

Sia qu -fto il genio, di quegli uomini degradati , 

(he rcfiftono alla forza deli’ eterne verità , 

Egli cerca la maggiore grandezza , e la gloria 
p u diftinta , ma la cerca nel p:ù umile oUequio 
alle verità della fede, e nell’ omaggio profondif- 
fimo alla Divinità ; ma la cerca tra le mura del 
Santuario in feno alia quiete , ed al perpetuo fi- t 

leozio : ma Fa cerca nel lacr.fizio di tutto felfel- 
fo alla Religion de’ luci Padri ; mi la cerca j 

nel miniftero evangelico, e nel lerviz'o dell’ Al- | 

tare , e del Tempio . Bella grandezza / inani- j 

vabile gloria degna lol degli Ero; ! Quivi non (ì j 

abbandona all’ inerzia , e non rinunzia alte cu- 
re del Secolo- per nutrirli de’ fudori , e delle fa-, 
tiche altrui . Quivi non difonora la Religione , 
e non la rende odiofa a luci nemici colla ingiu- 
riola intolleranza , e col barbiro fanatifmo • Qui- 
vi non coltiva i popo ari pregiudizj , e non fa- 
vorifce le pratiche fuoerft ziofe , che difeonven- 
gono al decoro , ed alla maeftà del cattolico cul- 
to * e quivi non è incomodo alla Società , non 
di aggravio a lupi fratelli , non murile alla Pa- 
tria, allo Stato. , al Trono . Nulla , di ciò , è j 

• più ingiuriofo al carattere di quell’ Ordine augu- ' 

fto, di cui quello grand’ Uomo và a foftenere j 

^ la gloria . Stolta filoiofia, alcolta una voce/vo- \ 

ce della verità , della giuH zia , della ragione . 

Volgi timido , e riverente lo sgvardo al gran 
Borromei . Tu lo vedi quello Figlio della Reli- 
gione appartenere ai Sacerdozio , tu lo feorgi 
Vefcovo,e Cardinale , e tu proveduto il ravvili 

di ' 


Digitized by Googl/ 



t. 


i 


X >3 X 

di un patrimonio amplifTimo . Ma tu noi raV-»^ 
vili qu It’ infi^ne Ecclcfieirtico a poltrir nel ripo- 
fo , nella morbidezza , e nell’ ozio . Noi tinge- 
rai tu già di così nere tinture . La lua vita è 
un applicazione non mai interrotta , è Un con- 
tinuato travaglio infoffnbiliirimo . Ma a qual’ uo- 
po ? Porle ad innalzar la Tua gloria lui i fonda- 
menti di. una falla politica , dillruggitrice di tut- 
ti i principi delia morale, e fomentatrice di tut- 
ti i delitti , e le keleratezze ? e lui la baie deli’ 
empietà , dell’ irreligione , dell’ ateilmo ? No . 
Fu quello r unito Itopo delle tormeniole appli- 
cazioni , cui da p:ù di mezzo Secolo difperata- 
mtnte abbandonaronli i nuovi fi oletanti . Mila- 
no, e tutte le Terre , le Coltella, e i Luoghi 
della valla del p^ri, che popo'ola Provincia , cui 
'Egli' prefiede , lo veggono con gran maraviglia 
fempre opprtllo dal pefo del fuo paftorale efer- 
cizio , del luo apoftolico mimftcro ; lempre at- 
tivo, e laboriofiflìmo , lempre Ipolfato ,e tramba- 
feiante per lo ftfazio fpietatiflìmo , che Egli fa 
di felleflò , affine di provedere all’ altrui indi- 
genza, e di procurare a fuoi limili nel puro fpi- 
rito della Relig/one,e delle fante virtù una lor- 
gente perenne di ftab'Iilfima profperità. Egli tut- 
to vuol riparare , tutto vuol reftituire , a tutto 
vuol provedere . E non potendolo in altra gui- 
fa, lo vuole col dolorofo facrifizio di femedeli- 
mo . Gli fconcertì enormi , i difordini' fenza fi- 
ne , le prevaricazioni , e la licenza , che ha rin- 
venute nel luo Clero da Lui chieggon riforma , 
e la chieggono full’ iftante . La vuole il bene 
'della Società, di cui il Clero iilefio è la por- 
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aion più diftinta , e dalla morigeratezza del rù;i- 
le dipende lemnre in gran parte la di lei prcipe- 
rit.i , la di lei ficùrezza . Egli per appreftarghe- 
la toMà miggiòr lollecitudine facrifica di buon 
g:-s:lo la lu^ 'quiete il luo lollievo , la lui 
laitùe L’ im arda è grande , è pericolofa , è 
fe .brofìffima . Ma élla non “è tale da far fronte 
al coraggio , da Ipaventare lo zelo dei novello 
Pallore . . , . , 

Intorni tutti del Milanefe : voi non fiete i 
foli vlfj.ati in perfona dail’ augufto Prelato, e da 
filo f.m feliii colie piu fagge previdenze , le più 
l.i’urari , le p u benefiche. Alpi faflofe , valli ' 
diruDJte , e Sel\e orribili , che lungh’ elfo vi 
fiendete la montuofa Savoji: Sfortunata Savoia^ 
dove il Borrnmei foarlé tanti foderi , e versò 
tanto fangue.'a qmle (taro ti hin ridotta le sfre- ’ 
rate Legioni della nuova Filófofia ? Popoli , che 
allora le abitavate in f no , popoli infalvatichi- 
ti , e barbari ^ popoli abbandonati a tutti i ge- 
neri di l’beninaggio , lenza pubblica , ne priva- 
ta oneftà fe'nza legge , lenza religione , e len- 
za cofiume J popoli non mai avvezzi a rimirar 
la faccia del proprio Vefcovoj ad afcoltar la foa 
voce/ voi il vedete : ed oh Ipertacolo dolorofif* 
fimo 1 ed oh veduta che commove , ed impie- 
tofifee I Voi il vedete quello giovine Cardinale 
portarli a voi , non, alla tdta di num'erolo efer- 
clto defolatore per arrecarvi j lotto il nome di 
eguaglianza , e di libertà j la licenza , e la sfre- 
natezza : non a togliervi all* ubbidienza del vo- 
firo legittimo >dincipe,non a violare tutti i vo- 
ftri dmtu , non a rapirli le voftre proprietà 

non. 
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non a p'rofritiarè ì voftri Templi , ed a fpogliàr- 
li di tutti i loro tclbri ; non a Gripparvi dal 
centro dell’ unità , e non a mettervi nella ter- 
ribile alternativa , o di tutto perdere, o di ritrat- 
tar là Religione de’ vofìri maggiori .* bensì umi- 
le, e dimeiio , e fol guidato dalla lua carità a 
tutti arrecarvi i beni . Oh ! rimiratelo pietofi , 
arrampicarli per dirupi inacctHibili , portarli car- • 
pone di balza in balza, ftnfciarfi tra bronchi, e 
lafli da^uno ad. altro l'cogl o , penetrar per folte 
fpinofe macchie , e per bnfcaglie , e roveti i più 
pungenti , ftralcinar le membra intirizzite , e lan- 
guide , membra piagate profondamente , e tutte 
grondanti di vivo langué per ghiacciati torrenti , 
per altiliìme nevi , per brine gelide, e rigidiiìi- 
me , e leminiorto per il travaglio , per Io lira- . 
zio, e 1’ eftrema inedia , ardrr folo per brama di 
arrivare alla vifta del traviato fuo gregge , e di 
portar la riforma a fuoi coftumi , arrecargli la 
luce della pura Religione , e le benedizioni infi- 
ne , e le milericotdie del signore - Ah! voi.!* 
udite ad annunziarvi , noti già la furtefta anar- 
chia diltruggitrice di ogni ordine , e di ogni be- 
ne-, e non il malmtelo naturale diritto , bensì 
la lubordinazione alle leggi , ed H rilpetto alla 
Sovranità , da cui tutta dipende la tranquillità ^ 
e la ficurezza dei popoli 

Oh Filofofi infultàtori ! ah / fe veduto I*a- 
vefte attraverlb di tanti ftrazj , quello Giovine 
delicatiffimo , queifo Principe di S. Ch ela , la- 
«ro, rifinito , macilemiffimo , tfiti sfidare i tra- 
^ vagli, le calamità , i dilaflii , e tutti anch’ elfi 
i pericoli , le difav ventura , e la morte r ffin di 
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giugnere al termine di ricondurre altra fiata ali* 
ovile di Crifto , aftin d’ involare all’ abilio di 
tutù i mali , e di refiituire al polfello di tutti i 
b.ni un popol perduto , dilacerato, afflittiflìmo. 
Ah 1 che affogar non aurefìe potuto ne’ voftri 
cuori la pm lenfibile compaflione -, il più tenero 
fentimento ! Sì , che lol quefto quadro , quadro 
vivo , cleganiiflìmo flato farebbe capace per far- 
vi toflo ricredere della voftra avvelenata oltrag- 
giante calunnia contro tutti i M[niflri del San- 
tuario , nonché contro 1’ Ordine Epilcopile ? Co- 
me rctiftere aiJa forza di un obbietto così impo- 
nente ? - 

Ma il Borromei dell’ attiva fua vita faticò- 
filTima pel vero bene de’ fuoi Fratelli, ha la te- 
ilimonianza di un immenfo popolo, da Lui trat- 
to alla licenza , alla sfrenatezza , a tutti i vizj ; 
ha la teflimónianza di un Clero amplilTimo , da 
Lui ricondotto dallà prevaricazione , e dal di- 
fordine ad una efemplarità lenza pari Oh for- 
tunata Milano 1 O Diocefi tutta di sì gran Ve- 
fcóvo 1 Tu piu , che ti guardi intorno, tu fem- 
pre men ti ravvili . Carlo Borromei , il tuo Pa- 
dre amantifllmo , tanto ha faticato per te , efie 
è felicemente arrivato a ricambiarti di afpetto , 
a rigentrarti . Come il Sole co’ raggi fuoi sfavil- 
lantiilìmi cambia l’orrida notte in radiante gior- 
no ^ così Egli col efercizio non mai interrotto 
del fuo evangelico Minillero , cogli avvampanti 
rai vivificatori della fua carità , e del fuo gran 
zelo ha convergile in luce le tue palpabili tene- 
bre funeftilfime . 

Moa può negarfijche lo zelo religiofoquan- 

do 
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do*è amaro, e indifcreto , quando non è rego- 
lato dall’ umiltà , e dalla prudenza , e non è ac- 
compagnato dalla dolcezza, e dalla carità cri- 
ftiana : e quando forpaflàti i confini della mo- 
derazione, va a degenerare in fanatismo , anzi- 
ché profittare , nuoce alla Religione , e la difo- 
nora . E negar non fi può , che allora anziché 
amore, e rilpetto , avverfion le concilia , e de- 
prezzo altilfimo . Tale non é lo zelo del Bor- 
romei . Egli é penetrato del vero f'pirito della 
Religione ifleffa : Spirito di manluetudine , di mi- 
fericordia , di compafTione , di tenerezza .* Spiri- 
to umile , dolce , ameniflino / Spirito di amo- 
re , e di carità . Con tale Spirito quefto gran 
Vefcovo fi prefenta alle genti incoltifìi.ne di una 
gran parte della' fua Diocefi , ai popoli afpri ■, e 
felvaggi , che abitano le montagne , e le valli 
più rimote della fua Capitale, e con effo gli ad- 
dimeftica , gli umanizza, e gli addolcilce in gui- 
fa di tutti traergli al fuo feno quai teneriflìmi ' 
figli , a quel di una Madre fuifcerata amantilfi- 
ma . Con quefto fpirito parla ai Grandi , ai No- 
bili , alle Matrone , e di tutti in maniera pene-' 
tra r anima, e il cuore , che difciolti in fofpiri, 
ed in pianto amarifiìmo , dalla colpa gli trae al- 
la virtù , alla grazia . Con quefto fpirito predi- 
ca nelle Città al popol colto , e generofo , e nel- 
le campagne al> Bifolco , ed alla Villana , e di 
tutti egualmente fi fa Padre , e 1’ amico, la de- 
lizia, e r amore. E con quefto fpirito fi annun- v 
zia a tutti i Miniftri del Santuario , a tutti i 
Clauftrali , a tutti i Cuftodi del Tempio , e da 
tutti con eflb ubbidienza rifcuote ; venerazione , 

B omag- 
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omaggio . E con quarto fpirito fi va a pfefenta». • 
re ali’ Eretico , all’ Infedete , al Zuingliano, ed 
al Calvinilta , e tutti con elio riduce a deteftar 
r errore , ad abbracciar la verità . La Religione 
non è dilonorata da queft’ elimìo Prelato , che 
ama la manluetudine , e la dolcezza , come ab- 
bi rre lo zelo indile reto , ed il barbiro fanatif» 
mo . L’ Ordine Epifcopale , di cui è degno in- 
dividuo , di cui Icgne i principj , ed onora le 
mallime : di cui fortiene con decoro immenlo U 
dignità , e la grandezza ; di cui vefte il vero 
fpirito , Ipirito lublime , e fantilfimo della fua 
iiìituzione , e di cui fa 1* ornamento , lo fplen- 
dore , la gloria ; 1’ Ordine Epifcopale porzione 
piu bella, e piu rifpettabile della Chiefa di Cri- 
no .* tortegno primario della Divina Religione , 
non gli ha infegnata altra via per confervare in 
fommo credito la Religione ifteffa , che quella 
deli* amore , della carità, e della dolcezza. Ado- 
ratori di un gran Re / di un Re filofofo , di un 
Re guerriero , che dal colmo della fua grandez- 
za non arrolsì di abbalfarfi ad infultare l’ Epifeo- 
pato di una maniera la più facrilega infieme , e 
h più villana , ed a chiamare i venerabili mem- 
bri abbominevole rifiuto dell* univerfo ; guarda- 
te quefto gran Vefeovo , queft* amplilTimo Ct- 
dinale.* ammiratelo , confondetevi al fuo gran 
merito, e di orrore vi coprite all* enorme ingiu- 
ria. Ah dell* onorata Filofofia non fono quefti 
gl* infegnamenti ! ah così ella non merita di ef- 
ler da voi dìfonorata . Ma che non può 1’ irre- 
ligione foftequta da un fanati fino ' che travolge 
U ragione", che 1* accieca affatto . 

Ma 
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Ma pure i Miniftri della Chiefa , gli Ordi- 
ni tutti del clero , ed i Vefcovi fopra tutti fo- 
no la porzione più d'.fpregevole della Società , 
perchè fono inutili alla Patria , incomodi allo 
Stato , e di fommo aggravio alla Società mede- 
fima , di cui alibrbono le foUanZe .Sacrilega em- 
pietà J pur è quella l* infamia , cui da gran tem- 
po ti affàticafti d* imprimere fulla faccia augufta 
del venerabile Santuario ? Recati meco fino alle 
porte del tempio ; fpecchiati nel gran Borromei . 
Egli fol bafta per tutti a render vani i tuoi sfor- 
zi . Non ho qui duopo ricordare la ferie immen- 
fa di quei celebri Ecclefiaftici , di quei fantifli- 
mi Veicovi , che 1’ alto fpirito feguendo del lo- 
ro Ordine augnilo , beneficarono in, tutti i Seco- 
li colle grandi lor opere , colie lor cure, coilor 
talenti così la Società , e la Patria , che lo Sta- 
to , ed il Trono . Tu lo fcorgi quello grand* 
uomo fudar del coatinvo , trambafciare , fueni- 
re lotto al pelo importabile dell’ incelfànte fati- 
ca per riformare i collumi • della Patria illeifa , 
per confervarne la Religione , unico filo folle- 
gno , e per ellerminarne i vizi .• vizj , che la 
guallano , che la difformano , che ne dilacerano 
il feno . Tu 'ló fcorgi llabilire princip) , leggi , 
Collituzioni piene di zelo , e di apollolica dot- 
trina per il faggio regolamento di tutti gli Ordi- 
ni del fuo popolo , celebrar fei Concilj provin- 
ciali , unir undici Sinodi Oiocefani per rendere 
ilabililfima così nei Clero Secolare , che nel Re- 
golare la vera decenza, la dignità, 1* ordine del 
culto religiofo ; e per rcllituìre al fuo primiero 
Iplendore T ecclefiallica difciplioa ridotta all’ ul^ 
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timo dicadimento , profanata , avviliti * Tu 
lo ko gi erger da fonJimenti fei vafà fni i Se- 
minar) , ftabilire in Milano , e nella Dioce- 
fi innumerevoli Comunità religiole , fondar Col- 
le^) , pie Congregazioni , e cafe di rifugio 
per r iftruzion crilliana, per la coltura dello Ipi- 
rito , e per T ottima educazione ( articolo il 
piu importante per la oatria prolperità ) de’ fan- 
ciulli Nobili , Cittadini , Orfani , e mendi- 
cai : per 1’ edacazion delle Da ne , e delle civi- 
li così , come povere , abbandonate , e penco- 
lanti fanciulle 7 e per l’ alilo infine delle peni- 
tenti , c traviate Giovinette . E tu lo fcorgi , 
tutta per la Patria confecrar la fua quiete , le 
fue comodità , il fuo ripolo • e tutto occuparli, 
e tutto dedicar fem-^d^fimo alla fua ficurezza , al 
fuo decoro', al di lei maggior bene . Oh infa- 
mante calunnia maliziolìiini ! ah tu non giu- 
' gnerai a ftrappare di fronte all’ Epilcopato quel- 
la gloria immenfa , di cui lo (colpì una volta il 
fuo Divino fnlìitutore , e che il gran Borromeì 
gli conferva in feno fempre chiara rifplendentillì- 
ma colle lue ammirabili imprefe ! Ma tutte di ef- 
fo non fono quelle le imprefe . Io non ne farò 
' il dettaglio . 

La Società , che ne fperimentò i grandi van- 
taggi , che grandemente le ammirò finché efifte- 
rà la natura, le ricorderà all’ univerfo. Dirà fem- 
pre , che Egli forpafsò la generofità di tutti i 
iuoi benefattori . Dirà : ma oh Dio 1 e che mai 
non dirà,' Alzerà le fue voci , ed efclamerà , che 
Tempre aperto il (uo feno a di lei bifogni , -nu- 
triva giornalmente de’ fuoi fudori più di cento 
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Ecclefiaftici , dedicati da efTo all* apoftolico Mi- 
niftero , alla cura degl*' infermi , ed al lervizio 
inceflànte dell’ Altare , e del Tempio : che ali- 
mentava del proprio pane tanti poveri , e men- 
dichi , qnanii ne contava tra le lite mura un am- 
pia Città popoloia , e quanti feorreano per le vie 
di una ftermin.jta Diocefi ; che mantenea preve- 
duto un Olpedul grncrale , grande , vafìo , nu- 
merofilTimo da lui latto forge e da fondamenti ^ 
dove r addolorata umanità ritrovava opportuno 
il riparo agli atroci fuoi mali , e che molti al- 
tri ne provedea nella l^rovincia , i quali libbirue 
di minore ampiezza , non erano però men lor- 
mti di tutti 1 poliibili rinr.edj per il contorto de- 
gli -infeiicl . Dirà ma ; o Dio ! e che mai non 
dirà ? Manderà voci penetrantiifime , voci della 
fua fenlibilità , e della l'uà riconolctnza , e di- 
rà . che quello gran Velcovo elLr mai non vo- 
lea fe ron economo .vigilantiffimo di tutte le fué 
rendite ecclefiaftiche a favore de’ poverelli , edel 
culto religiolo : che rinunziava ai proventi di 
fue ricche Abadie , perchè fervilìero di comodo 
l'oftentamento a nuovi Operatori Evangelici, da 
elio chiamati da lungi all’ iftituzion de* collumi , 
ed alla nobile coltura di tutta la fua illuflre Dio- 
cefana Gioventù : che con uno fpirito di bene- 
ficenza , e di generofità inaudita vendette il luó ‘ 
più bel Principato , e la l'omma rifpettabiliffima 
di Scudi so mila ritratta da effo , versò tutta 
in ui fol giorno in feno a mi Ièri infermi, 
ed a poveri vergognolì ; e che di- ciò non con- 
tento , fece i’ ufo ifteffo , e lo fece fui momen- 
to di altri 20. mila feudi , di cui nuovamente 
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venne fatto erede . Ma la Società non finirà qui 
di annunziare i grandiifimi benefìz) da lei lunga> 
niente riportati dal gran Borromei . Si volgerà 
a tutti i Secoli , e gli dirà , che quello gran 
Vefeovo, che quello giovine Cardinale dimenti- 
co della Tua dignità , delia fua nalcita augnila , 
c delle avite agglatezze , e che amando una vi- * 
ta llentata , dolorofa, penuriofìlTima tutto cedea 
con magnanimità incomparabile , e di tutto 11 
fpogliava per far tutto circolare per entro alle 
vene della dilacerata umanità; che lenfibile, pe- 
netrato , addoloratillìmo alla rovina del Tuo po- 
polo, di cui fca llrage crudele, orribililfima pes- 
te ... . ah io non ho eloquenza per ricordare 
appieno ciò , che la ftelTa Società annunzierà e- 
feguito dallo zelo di Carlo a favor de* Tuoi li- 
mili in sì terribile incontro . Colpito profonda- 
mente nel cuore al generale difolamento , corre- 
re in perldna di llrada in llrada , di cafa in ca- 
ia , di tugurio in tugurio fenza mai darli pace , 
ne ripofo , ne triegua , e tutti vifitare , e tutti 
confortare , e tutti aflillere .* e piangere infine , 
ed addolorarli con turò per tutti , follevare il 
più gli fià poflibile , e giovare a tutti ; correre 
anlante per tutti gl’ intorni , ed i nafcondigli 
del proprio palazzo , e quanto ritrova di oro, e 
di argento far convertire in moneta , e quanti 
rinviene in elfo mobili preziofi , e vili , o di or- 
namento , o di necelTitate ellrema , non ifclulì 
i fooi vellimenti , e 1’ illelTo fuo letto , tutto 
donare , tutto dare in limofina all’ opprelTo fuo 
popolo , ne altro riferbare a fellelTo , che 1’ a- j 
marezza , ed il travaglio di non potere ^er lui 
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.iacrficar ta fua vita .* e con una geruetofltà dì 
cuore , chi fi può appena comprendere , rinun- 
,2iare a tutti gli agj , e le comodità della vka , 
privarli delle cofe anchi piu neceiririe al velli* 
to , ed al vitto, ed interamente fpogliarfi di tut- 
to per dar tutto a fuoi limili ; e (offrire fame , 
freddo , fete , iaedia per lollevare ogni giorno , 
c vellire il luo popolo ; e ridurli In fomma alla 
più ellrema indigenza p:r prò /ed ire ail’ indigen- 
za , ed alla miferia altrui . Tiuto ciò , finché 
cliileranno gli uomini an indizierà la Società del 
gran Borro.mei. A.h dirà a tutte le generazioni, 
che benefattore piu provido , piu generola , pib 
grande non ntro.-ò tra i mortali .. Ma io dirò , 
c lo dirò ai nuovi Fiiolofi , che bigi con sì 
forprendente generofità mentre adempie a difmi- 
fura a tutti i doveri del Vefcovo , mentre odo* 
ra la grandezza , la fantità , il carattere dell* 
Epilcopato , dà tfciìimon.ianza altifiima, che nel- 
la Società nulla vi ha di piu utile , di piu pre- 
ziolo di quell’ Ordine fuòlimiliiino, Ordine con- 
lecrato al decoro della Religione , ed al follie- 
\o deir umanità . 

Oh nuova filofofia , Tempre mentitrice, Tem- 
pre facrilega ! tu non farai , che anche una vol- 
ta io non dica , che quello fol Vefcovo balla a 
confonderti , a ricuoprirti di avvilimento . Le 
prevaricazioni, le debolezze di alcuni individui, 
ni quelli , che perciò appunto di aver aggravata 
la Società , di efferlefi fenduti infelli , pernizio- 
fiffìmi , dilettando dai !or doveri , fi fon fatti 
tuoi follenitori , e tuoi favoriti : di quei dt ge- 
neri individui , che indegni per Tempre, dell’ aur 
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gufto carattere , di cui oltraggiano il decoro , e * 
la Santità , ti hanno portata in trionfo in feno 
del Santuario , ed appiè degli Altari .* tai indi- 
vidui dell* Epifeopato non ti autorizzano a de- 
nigrarne la fama, la grandezza, il merito : Egli- 
no coir inlultarne la dignità , col facrilegamen- 
te abufarne non pregiudicano ad un Ordine tan- 
to chiaro , e rìfpettabile , quanto fanta , e di- 
vina è la fua iftituzione , e quanto lanto,'e di- 
vino è il primario obbjetto , per cui venne in- 
ftituito dal Sacerdote eterno . Deflì fon tuoi , 
appartengono a te . La lor miffione non è da 
Dio , non fon elfi i Mandati del Signore. 

Uomini faggi , fmentita così 1’ elecranda im- 
poftura , facciam qui alto un iftante . Vengan 1’ 
eccelfe Divinuà tutelari al delfino prefiedo- 
no delle Città , e dei Regni . Venga il Genio 
di una gran Nazione , che di tutte le Nazioni 
attentò la rovina , e mefto com’ è , e trafitto 
levi alto una voce , e ripeta . Dica quali fono 
le opere della nuova filolofia , che tanto fi ftu- 
diò d’ infamar l’ Episcopato , e tanto tutto il 
Sacerdozio : quali le lue impiele a favore della 1 
Società, e della Patria . Oh vitupero eterno ! ' 

oh indelebile infamia / Sono forfè P attentata 
diftruzione di tutta P ecclefialtica Gerarchia , la 
depredazione di tutti i tefori del Santuario , di 
tutti ì beni della Chiefa , e la profanazione or- 
ribilifiima dell’ Altare , e del Tempio ? Sono 
forfè P abbalTamento , e la degradazion violen- 
tiifima di tutti i fregj più luminoli , di tutti l 
titoli più difiinti , di tutti i gradi di nobiltà ? 

Porle P invafione di tutte le proprietà così pub- 
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bliche , che private , la violazione di tutte le 
leggi così naturali , che umane , 1’ infrazione dì ' 
tutti i vincoli più facrofanti , di tutti i diritti 
più rilpettabili ? Sono forfè la fovveriione di tut- 
ti gli Ordini fociali , le infurrezioni contro le 
legittime Poteftà , le ribellioni , le congiure, gli 
aflaliinj , i tradimenti , e le Corone ,^e i Tro- 
ni roverfciati , ed infranti ? Forfè la licenza ono- 
rata col nome di libertà , la diflblutezza , il li- 
bertinaggio , 1’ anarchia ? E forfè la llabilita 
fovveriione di tutte le Monarchie , e di tutti gl* 
Imperj , lo fconvolgimento in tutto l’ordine non 
men filico , che morale , la perlecuzione , e 1* 
eccidio de’ buoni Cittadini , la diloluzione , la 
ftrage , le orribilflfime carnificine? E forfè il col- 
mo pollo all’ iniquità col piu detellabile di tut- 
ti i delitti , collo fpargimento del l'angue dei 
Re , e col . / . Ma oh Dio 1 e chi può refifle- 
re , dove la ftelTa natura altamente inorridita lì 
cuopre gli occhj di un velo per non più vedere 
ciò , che orrendamente 1’ oltraggia , e la ricuo- 
pre d’ infamia J Diranno il rello le llorie , le 
difonoranti illorie de’ nollri tempi . In elle non, 
già dall’ Epifcoparo , ornamento , e fplendore 
di tutti i Secoli , obbjetto di llima , e di alto 
rifpetto a tutte le Corone , ed a tutti gli Sce- 
tri , ed ora fatto il difprezzo della deillica em- 
pietà ; e non già dalla Chiefa di Crillo , bensì 
dalla nuova fìlofofìa , e dalla falfa politica leg- 
geran con orrore i polleri rovinata la Società , 
dilacerata nel cadere del Secolo xviii. barbara- 
mente la Patria . L’ Una , e 1’ altra tradite ne* 
lor più facri intereflì , perchè appunto dai Filo- 
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lofi , e dai politici la rovina fi volle dell’ Alta- 
re , e del Trono , nonché dello ftello fcpilcopa- 
to , che ne fu in tutti i tempi il benefattor ge- 
nerofo , il ferm iTimo appoggio . Oh gran Bor- 
romci le tue ammirabili imprefe ben diverfamen- 
te da quelle di coftoro dilcenderanno improntate 
ai Secoli avvenire . Il vituoero, e i’ infamia fa- 
ran 1’ orrido contrapofio ad u.ia gloria risplen- 
dcntiifima . 

l’otrò io ricordare un fervizio imerelTante , 
un amplifììmo benefizio arrecato da quello gran 
Vclcovo alla Chiefa , alla Società , alla Patria. 
Potrò ricordare gl’ atti de’ fuoi Conci!} , e de’ 
fuoi Sinodi , le fue Paftorali , le fue Omelie , 
le fue celebri Iftruzioui ? Potrò nominare que- 
lle divine lue Opere , vìve immagini dei luo 
fpirito , della fua virtù , della lua Keligione ; e 
VIVO quadro , e parlante del luo genio lublimif- 
fimo , deli’ ardente luo zelo per il pubblico be- 
ne ? Opere tanto accreditale prelio a tutte le na- 
zioni , ed i popoli crilliani , che 1’ iltellb Clero 
Francele , Icbben trà tutti i Cleri fempre illu- 
minato , fempre lapientiirimo facea a leitelfo uu 
dovere il piu facro di adottarle , di prevalerl'ene , 
e di comunicarne i lumi , i precetti , e le maf- 
fime per 1’ ottimo regolamento delle fue Chie- 
fe ? Opere , che tendono direttamente a mante- 
nere illibata la dilciplina , la decenza , e inte- 
grità , lo Iplendore nel Santuario l a confervare 
in tutti gli flati , ed i gradi 1’ unità , i’ armo- 
nia , la Religione , il coftume , ed a coltivare 
in effe tutte quelle virtù, che fanno 1’ ornamen- 
to , la profperità , il legame di un popolo illu- 
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Are , nobile , generofo ? Sì le ricorderò , e nel 
ricòrdirle alz-TÒ le mie voci , griderò ai liberti- 
ni , gli dirò lenza arroilìre, che quelle opere in- 
figni , teforo inapprezzibile i>elU Cala del Signo- 
re , lafciate da sì gran Vefcovo ai palteri , can- 
to furono luili alla fteifi Società , quanto a lei 
furono Tempre funefte , perniziorilìì ne le el'ecra- 
b;li produzioni de’ lor Maeftri ri provatici ni . 
Delie non han per obbjetto di allarmire i popo- 
li contro le legittime Sovranità , di animarli al- 
le inl'urrezioni , alle congiure , ai regicid; / di 
ftrappare dal leno dei popoli il pudore , T one- 
fìà , la verecondia : di dipingere agli uomini 1’ 
anarchia , la licenza , la sfrenatezza con i ledu- 
centi colori della libertà , e del naturale diritto: 
e di rovelciare con i fondamenti della Religione , 
la baie primaria di tutto l’Ordine Sociale. Tut- 
to ciò è quel delio , che fi han prefiflo ne’ lo- 
ro feruti quei moderni Pilofolanti , che fulle ro- 
vine dell’ Ordine Epilcopale , nonché di tutto il 
Sacerdozio pretendon far forgere più florida , e 
più felice la Società . 

Oh tempi d* illufione , e di fatale acceca- 
mento J Tempi ne’ quali il lanatifmo di una an- 
tienftiana filofofìa forra dall* orride tenebre dell*’ 
ateifino , guafia , diffamatilTima fi dilata per tut- 
ti i popoli , s* introduce in tutti i ceti in cui' 
chiufi gli occhi de* (uoi Settarj alla luce sfavi!- 
Jantilfima , che il divin Ordine Epifcopale, mer- 
cè r opera , e i talenti de’ fuoi famofi indivi- 
dui ha Tempre fparfa al mondo , foi fa , che a- 
perti gli tengano alla fallirà , all’ errore I Carlo 
'Borroméi nel colmo delia terribile perfecuzione, 

che 


Digitized by Google 



I 


X X 

che la sfrenatiffima empietà , infranti tutti i ri- 
tegni , ha molfa da alcun tempo a fcoperca fron- 
te alla Chiefa di Grido : in mezza al facrilego 
fpogliamento di tutte le fue inalienabili proprie- 
tà : mentre l’.Epifcopato è venuto a foffrire da- 
gl’ increduli facinorod le più orride violenze : 
mentre ha dovuto renderli fpettatore addolorato 
degli atrociflimi infulti , cui la perfida mifcreden- 
za ha facrifìcati i fuoi fedeli Minidri : e mentre 
r inferno ha finalmente vomitato tutto il fuo 
veleno,, ed è arrivato a Icatenare contro di elfi 
tutta la forza delle nazioni ... Carlo Borromei ; 
oh che è pur cara a tuoi Colleghi in tempi per 
loro 'ì pericolofi , sì trilli la tut preziofa memo- 
ria J I tuoi efcmpli luminolìilimi rinvigorifcono 
quelli grandi. Atleti fotto al pefo importabile , 
che crudelmente gli opprime . I tuoi efempli,di- 
cea, uniti alle dolci prom^lfe dell’ eterno Pro- 
teggitore della Religion facrofanta , che eroica- 
mente follengono , e cui confacran feflclfi fanno 
la loro dolcezza in mezzo ai piu grandi travagli . 
Ah ti avelfi il Ciel rilerbito a quelli tempi! 
noi , o non piangeremmo, tanto folla comune 
dilgrazia , o fenza mercè , ne conforto, non ren- 
derebbeli il nollro pianto . Tu aurefti temprato 
il nollro dolore . I nemici della Religione , i no- 
flri opprelfori , quelli , che impollèlfatifi della 
pubblica forza inlultano alla noflra virtù , fanno 
tutti, gli sforzi per illrapparci dal feno il lenti- 
mento di nollra, fede , attentano alla nollra efi- 
flenza , e ci vogliono , o, comoagni della loro 
empietà , o vittime della tor fierezza . Deffi fpa- 
ventati farebbonfi all’ ammirabil chiarore della 
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tua fantità , delle tue dottrine , dell’ infuperabll 
tuo zelo . La tua gran fama , forpalfate le alpi, 
chi sa non avelie fervilo di barriera fortiflima a 
garantir 1’ Epiicopato del luo ultimo eccidio in 
un gran Regno di Europa . 

Il Trono , cui ogni uomo nafce fuddito ^ 
cui appreftar dee ogni uomo ubbidienza , e omag- 
gio , e cui giuda il porto , che occupa nella So- 
cietà è perpetuamente obbligato del fuo fervi- 
zio ; il Trono non dovea andar efclufo dal fer- 
vizio del Borromei . Chiamato a Roma fin da- 
gli anni piu frefchi della fua gioventù , e chia- 
matoci da Pio IV gran Pontefice de’ Medici di 
Lui Z o materno , innalzato da erto ai gradi piìi 
eminenti dell’ Ecclefiartica Gerarchia , e ricom- 
penfato del fuo merito , de'’ fuoi rari talenti , e 
della fua rtraordinaria virtù coll’ augurta dignità 
di Cardinale , e di Arcivefcovo di Milano , iti 
quante maniere non fi occupa al fervizio dello 
Stato ? Quanti il giovine Principe non fi ftudia 
di apprettargliene ìegnalatirtìmi benefizj ? Il Va- 
ticano grandemente forprefo a quefto nuovo fpet- 
tacolo rta tacito rimirando i fuoi primieri anda- 
menti , ed in lui concepifce le più grandi fpe- 
ranze , Il fommo Gerarca , che ne ha da vici- ^ 
no ammirato il genio , e la rtraordinaria abilità, 
con lui divide la gloria , con lui i pefi , e le 
cure del pontifizio Governo . Quette cure egli 
le compie in maniera , che in brevirtìmo fpazio 
veggono i Romani non fenza ftupore , . e tutti 
veggono i popoli ad accrefcerfi la privata , e la 
pubblica profperità. Al comparire tra loro di que- 
ilo grand’ artro tutto fcorgono prettamente ri- 
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cambiarfì di afpetto . LuiTo , agj , converfazioni \ 
fpettacoli voi al Borroinei non rapirete i gior-* 
ni , non le ore , non i momenti , che egli tut- 
ti confacra al fervizio del Trono, ed al bene 
dello Stato . Tutto ciò, che ha relazione a que*« 
fio grandiflìmo obbjetto 1* occupa interamente . ' 
Quello folo fa la fua applicazione inceffante , il 
fuo ozio , la fua delizia. Egli fol per quello e- 
fille , fol refpira per quello. Oh Roma, e quan- 
do mai il vedeRi un uom piu intelo alla tua 
gloria , ed al tuo fplendore ? 

Un uomo di Stato , un grande Minillro in 
mezzo alla folla de’ gravilfimi affi ri , che feco 
fi trae una gran Monarchia ritrova agio al fol- 
lievo , al diporto , al piacere . Carlo noi ritro- 
va tra la sfera p;u limitata del di lui MiniRero. 
Egli nell’ aflumerlo ha veduto elfer tanti i fuoi 
rapporti , quanti fono i bifogni dei popoli ; bi- 
fogni Tempre grandi , Tempre moltiplicati , Tem- 
pre urgentilfimi . Ed egli però nel grande mo- 
mento ha ripetuto ai popoli ReRi; io vi fon de- 
bitore di tutto me Relfo ^ io nella mia vita non 
conterò un iRante , che a voi non Ra confecra- 
to . 1 miei penfìeri , i miei talenti, tutta lamia 
anima , e tutto il mio fpirito non mai di altro 
fi occuperanno , che di voi , che della voRra fe- 
licità . Dal temporale , che riguarda il voRrofì- 
Tico bene , non mai andrà disgiunto lo fpiritua- 
ie intereflì? , che riguarda il morale . L’ uno , e 
r altro faranno 1* unico mobile , fu cui tutti li 
• iggireranno i miei travagli , le mie meditazio- 
ni , le mie imprefe . U efecuzion fedelifliitia di 
un dover cosi facro , che egli fa a feRelfo 

ze- 


Digitized by Gì ■ 


k 



I 


X 31 X 

zelo tnftìncablle , e l’ aoimirabil prudenza, equi- 
tà , e giu’àizU , con cui tratta gli affari della 
Chiefa , e del Trono Io aggravano di' nuovi pe- 
fi . Refi. , ciafcuno de’ quali è per fe fufficientif- 
fimo ad efaunre il talento , la virtù , T attivi- 
tà di un gran* Uomo Egli tutti li guata lenza 
atterrirfene , e tutti gli foftiene con dignità , c 
fplendore . Gran Penitenziere , Arciprete di S. 
Maria Maggiore , Protettore della Germania , 
dei Regni di Spagna , e di Portogallo, delle Pro- 
vincie di Fiandra , e dell’ Elevetica Repubblica ^ 
nonché di alcuni Ordini Religiofi , e Militari ; 
c. Legato di Bologna , della Romagna , e della 
Marca Anconitana , fembra incapibile come a tan- 
te cariche , e sì fcabrofe , a tanti irftoieghi , c 
sì difficili loddisfar polTa appieno qu fto giovine 
Prelato . Ma , che non può uno Ipirito non oc- 
cupato , che del proprio dovere , e non veggen- 
te altro obbjetto , e non fenfibile ad altro amo-' 
re , fuorché a quello del pubblico bene . Quello 
amore infiamma la Tua anima , 1’ erge fopra fe 
(lelia , e tanto la dilata , e la llende , quanto 
fono eftefe le illimitate fue cure . Di quello a- 
more Iperimentano i grandi llrepitofi effetti lo 
Spagnuolo , il Portoghefe , il Fiamingo, il Ger- 
mano , lo Suizzero . Effi mai non videro lolle- 
nuto 1* onore delle loro Corone , non mai trat-' 
tati i loro intereffi come dal Borromei. Di que- 
llo amore fentono 1* attività le tre popolofe Pro- 
vincie , Bolognefe , Romagnola, Marcheggiana , 
che veggonfi a Icorrere per entro ai feno di unjt 
maniera non p ìi veduta , 1* equità , la giulli- 
Xia , i* abbondanza , la floridezza : e di quell* 
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dimore ammiran Roma , ed il Vaticano le gran- 
di opere importanniììme .* Oh politica de’ nolhi 
dì ! Dico a te , che invafata dallo fpirito della 
nuova Filofofia , giovar non lai lo Stato , nè be- 
neficare il trono senza attentar la deprelììone del- 
la Chiefa , e de’ fuoi Miniftri : fenza invaderne 
i pofledimenti , le prerogative, e i diritti , e len- 
za lancia*" colpi funefti contro la Religione , ed 
il Santuario . Volgiti 'al Borromei , e dì a te 
ftelTa . Se quefi' Vomf> benefico tl Trono ^ e lo 
Stato non diUruggendo ^ ma favorendo aitamene 
te il Sacerdozio ^ e la Chiefa ^non reda a me ^ 
che il -rimprovero di una empietà consumata , 
che tutto rovina , e didrupit^e cogli (ìeffi mezr 
x«-, coi quali prefume di rigenerare i popoli^ e 
di flabilire la grandezza ^ e la profperità de- 
gl' Imperj . 

Fio IV. nell’ ardua imprela di por termine 
alla difcordia , che dal Sacerdozio tiene divifo 
r Impero , di ricondurre appiè della Cattedra di 
S. Fiero il primiero offequio de’ Regnatori di Eu- 
ropa , già efacerbati , difgufiatiirimi ^ di rimet» 
tere in attività il Tridentino Concilio, interrot- 
to per alcun tempo con non leggier detrimento 
della Chiefa , e dello Stato , e di collegare in- 
lìeme i Principi Crilliani , di perluaderli , di de- 
terminarli a far caufa comune contro il barbaro 
Ottomano , che corre armato di ferro, e di fuo- 
co a portar le catene ad Italia , ed a Roma . . . 
Pio IV. fe può tutto intraprendere , fc tutto ot- 
tenere , fe felicemente efeguire il tutto , folo il 
può col configlio , ed il gran Magiftero dell* 
immortai Nipote . Elfo di tutti gli affari è l’a- 
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nima , effo progetta , opera, agifce : ed eflb tut- 
to conduce con Ibrprendente avvedutezza prolp.*- 
lamente a meta . Il Sacerdozio , di cui veglia al 
decoro , il Vaticano , di cui Ibltieu le ragioni , 
di cui vendica, i diritti ^ e le ftraniere Potenze , 
di CUI è Protettore , a Lui lon debitrici di un 
bene , che non d’ altronde fi potean promettere , 
che dalia fua attività , e dalla Tua rettitudine . 
Carlo Boromei è l’ammirazione de’ Regni , e de* 
Regnatori : è il principale ioftegno del Sommo 
Sacerdote, è l’oratolo dell’augufto Senato de* Pa- 
dri , è 1’ Agente primario di tutte le grandi azio- 
ni . Ma nel colmo di tanti affari non, pur Eccle- 
fiaftici che Politici , non, pur del Sacerdozio , 
che dello Stato, e del Trono , qual carattere Egli 
Spiega ? forfè quello di. filofofo , e di filofofo de* 
noftri giorni , cui foltanto tutta fi vuol riferbita 
così la iapienza, che la politica, ed il configlio ? 
Nò Egli è Vefeovo , Egli è' pieno dello Ipirito 
dell’ Epilcopato . Con quefto fpirito. , che h Spi- 
rito di virtù, e di vera fapienza tutto intraprende, 
e tutto agifce. Ab, e che non può quefto (pirito ? 

Signori , rilguardiamolo ancor per poco il 
graqd’ Ordine Epifcopale; quelPOrdine diftintiffi- 
mo che conta tanti fecoli di efiftenza , e di re- 
gno, quanti ne conta il Criftianelìmo.* cui in tut- 
ti i tempi i Potentati della, terra non ricufarono 
umiliar la fronte,, non di riconolcere la. Dignità, 
non di rendere omaggio ; queirOrdine fplenden- 
tiflìmo , che fu fempre l’ interceftore benefico, e 
l’autorevole mediatore tra la Divinità, e gli uo- 
mini ; che in tutte le generazioni foftenne la ve- 
rità, e la giuftizia contro l’iniquità, e Terrore - 
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che fece fronte all* infqbordinazione, ed alla fel- 
lonia de’ Sudditi contro del Principato: che pre- 
dicò ai popoli r umile, foggezione , e 1* onore 
al Principe che nei più grandi pericoli corfe 
pieno di zelo , e di eroica intrepidezza ad in- 
nalzare in faccia al Trono lo feudo fortilfimo 
delle Sacerdotali Infegne .* che combattè per la 
tua difda, che relidette, che rovcfciò il torren- 
te de’ congiurati : e che pirgandofi il primo da- 
vanti ad ellò , chiamò col tuo eiempio tutti gli 
Ordini delta Società a riconoicerne i diritti , a 
rilpettarne la forza / ^ qu-ll* Ordine Sacrofan- 
to , cui il Borromei collo drepitofo apparato del- 
la draordinaria Santità , coilo sfog^<'^ abbiglian- 
te delle lue grandi virtù , e delle fl^i maravi- 
glioie azioni accrefee ludro , e deci ro , e lem* 
pre più caro va a rendere , e più riipettabile al 
Wondo . Ah ne avelie il nodro Secolo, che pur 
fi gloria di un lume fuperiore a quello di tutti 
i Secoli , confiderato il mento , la dignità , la 
grandezza ! avede imparato a rilpettarlo, a non 
iniultarne gl’ individui / Non auremmo veduto 
il Trono, fenza il l'uo più lòrte appoggio , va- 
cillare altamente , rovelciare, ed infrangerli ; non 
auremmo veduti i Monarchi , fenza afilo ne lì- 
curezza , abbandonati alla forza di un popolo fu- 
ribondo , e fatti le vittime dell’ odio , e della 
fierezza de* congiurati / non auremmo vedute le 
Regie aflalite dai faziofi , addivenute il teatro 
delle fpade micidiali , contaminate di grandi de- 
litti , e tinte del fangue de’ reali cullodi ; non 
i figliuoli delia Patria , non i Cittadini più vir- 
tuoli atjocemente kannati da ciurme di uomini 
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dleteftabili ^ che fórdi ai fremiti orribili della U* 
manità , e della natura faceano la propri^ deli- 
zia della fpaventevole carnificina de’ loro fuen- 
turati Iratelli non macchiati di altro reato , che 
di un collante abborrimento alla lóro empietà * 
Ah noi non auremmo dovuto ricolmarci di or-» 
rore ^ non Ipargere lacrime incoiilolabili lulie 
atroci rovine delle intere nazioni , lull* eccidio 
deli^ umanità , fulla totale diUruz^one di tuite 
le leggi , e di tutti i diritti ! Pianto infine non 
auremmo inutilmente al commovente fpettacolo 
di una Società un tempo la più civilizzata, po- 
fcia addivenuta una Società di uomini lenza leg<» 
ge , lenza Religione , fenza Divinità ! di uomi- 
ni languinarj , (naturati , feroci j Ob T Ordine 
Èpilìcopale , artefice di amilià, di alleanza tra il 
Sourano , e i ludditi ) Ibrgmte di concordia , di 
Union , di armonia nei popoli / e fedatore di tu* 
multi , di fazioni , di congiure in tutto l* ofdi* 

' ne fociale , qual argine inluperabile non aureb- 
be innalzato alla pubblica sfrenatezza ! Oh la de* 
prelfione di quell’ Ordine augufto di quanti ma* 
li non ci ha ricoperti , di quai orribili fcene PàOii 
ci ha fatti effere addoloratillimi foettatoril 

Nuova fìlofofia guardane il terribile qua* 
dro . Quella è tua opera . Quella è la felicità, 
che arrecarti ai mortali . Ecco come da te lì ri- 
generano i Regni , come da te li fan felici le 
nazioni . Ecco i frutti dell’ ertremo avvilimen- 
to, cui ti sforzasti ridurre i Minirtri del Santua- 
rio , i venerabili Individui dell* Ordine più rif- 
•pettabile della Chiefa, i Pacificatori mandati dal 
.bifinore , che tu chiamarti i nemici dei pubbli- 
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co bene . Ah / i Re aveffero feoperte in prima 
le tue infìdie I penetrati avefle‘-o a tempo i tuoi 
progetti empiflìmi J Oh con maggiore impegno 
aveller eglino aderito ai ripetuti ridami de’ ze- 
lantiflimi Vefeovi J Non lì farebbero renduti le 
sfortunate tue vittime . Ma tu non feguiterai a 
trionfare » 1 faggi Monarchi han già riconolciu- 
to il tuo carattere . 

Secòli ne’ quali 1’ Ordine Epifcopale rifeuo- 
tea la (lima dei popoli , c dei Re ,• nei quali 
accanto al Trono facean luminofacomparfa, qua- 
li confule colle corone , e gli feetri le paftorali 
infegne ! Secoli di giuftizia ^ di Religione , e di 
pace : Secoli feliciliimi alle Nazioni , perche Se- 
coli di alleanza , e di amiftà tra 1’ Epifeopato, 
e r Impero , tra 1’ Altare , ed il Trono ) Ma 
oh Secoli di r^^vina , di calamità , e di orrore! 
Secoli terribililTmi alle Monarchie , e agl’ Im- 
perj , perchè fatali all’Ordine Epifcopale, perchè 
funefti ai Vefeovi I Città floridilfime , augufte 
Metropoli , Provincie di Afia , di Grecia, di 
Egitto, di Africa, dove tra le più fiere perfecuzio- 
ni governarono la Chiefa di Crifto , fenza hume- 
ro i Patriarchi , ed i SantifiTimi Vefeovi I Città , 
o roverlciate da fondamenti , rovinate e diftrut- 
te , o preda infelice della mufulmana fierezza! 
Provincie diferte, difoiate, incoltilfime! Provin- 
cie opprefle dal pefo infoffribile di' uno feetro 
di ferro , difpÌetato,e crudele I ah voi cosi non 
lo folle ; quando tra di voi l’infigne Ordine 
Epifcopale, foftenuto in tutto il fuo fplendore 
da di Lui famofilììmi Eroi, prefiedea invitto ali’ 
integrità de’ coll umi , alla purità delle Sante Dot- 
trine 
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tfinc, ed alla confervazionc del caftolicò cuftó, 
della Religione , e dell’ unità indivifibile colla 
Cattedra di Pietro j quando i zelantillìmi Vefco* 
vi , arfi l* anima , c il cuore della carità di Ge- 
fucrifto , predicavano ai voftri abitatori 1’ umile 
foggezione al Principato , P ubbidienza alle leg- 
gi , P amore del pubblico bene , la fcambievole 
corrifpondenza) e la collante armonia, P union, 
la concordia , 

Ma non ci dilunghiamo da noi . Le GaI-> 
He , che contano un novero fenzi fine di fanti 
Paftorì , di Vefcovi canonizzati dall’ oracolo del- 
la Chiefa per veri Eroi del Criflianefimo , qua- 
le dall’ Epìfcopaco nel giro di il. Secoli , dacché 
Clodoveo primo Re di Francia , piantò la pri- 
ma volta in Parigi la refidenza, c il Trono, qua- 
li non riportarono luminofe riprove di collanti f- 
lìfno impegno per la comune ficurezza , per Pu- 
niverfale profperità ? Quante volte i Sovrani, e 
i fudditi , quante il Trono , e la Patria , trat- 
ti non fi videro dalP Epifcopato illeflb alle mag- 
giori calamità , alle ultime traverfie ? Pur P E- 
pifcopato Tempre maellro di pace ^ di carità , di 
virtù ; onorato per tanti fecoli In Fratìcia , fa- 
vorito, dillinto da tutti i fuoi Re , venerato da 
tutti i fuoi popoli j e femptemai rifguardato- co- 
me for§^nte primaria del fuo maggior bene, do- 
vea foffrire a dì noftri fotto il dominio della 
nuova filolofia la più fpaventevole crifi / Pu^ 
fotto quello barbaro Impero doveanò i Velcovi 
Franccli , i Succelfori dei Remigj , degl* Uarj ^ 
degli Amatori , dei Germani , dei Luigi , e OÌ 
quanti fen contano Prelati di efimia Santità in 
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tutti i farti della Chiefa Gallicana .* pur doveait 
IbfFriré là più terribile perfecuzione , i più orri- 
di trattànienti ! pur dovean vederfi , altri con- 
dannati ad un perpetuo efiglio, altri barbaramen- 
te afflitti j vilipefi , fcannati atrociirmamente ! 
Grande Iddio , e per quai delitti querta fgrazia- 
ta Monarchia arrivò a meritarfi lo fpaventevole 
acciecamento j cui la condannafle ? Oh i Lupi 
fubentrati ai veri Paftori , e qUa! orrida ftrage 
iion faranno in effa dell’ infeiiciirimo Gregge / 
Grande Iddio , che farà di querto gran Regno 
i feparato dal centro dell’ Unità , divifo per fem- 
[ pre dal Capo fapremo della Chiefa j abbandona- 
to da quella Divina Religione ^ che ne facea là 
I ' delizia ^ il foflegno ^ la flcurezza ! Grande Id- 
I dio , egli colla profcrizione de’ fedeli Minirtri 
del Santuario ^ colla depreifione dell’ Órdine E- 
pifcopale po(e il cólmo a fUoi mali ; Ah la fiia 
riprovazione non (ìa fcritta^ 0 gran Dio he’vo- 
llri eterni decreti ! Ah non fia querta la fatai 
vendetta della facrilega profanatione de^ vortri 
Templi j dell’ orrendo eccidio de’ Voflri Servi ^ 
della terribile rtrage di tanti innocenti , del fan- 
one tradito di un Re infelice , di uri buon Rei 
Grande -Iddio i Dio degli eferciti feguitate a com- 
battere contro gii oppreiTori di querta mifera 
naiioné . * 

Cariò Borromei , parlando dell* Epiicopa- 
to ^ ^arlò di te j che feguèndone fedelmente la 
luminofìflìma tràccia ^ he facefli fervire 1* auto- 
rità , le ricchezze ^ il carattere a benefìzio dell* 
umanità , dello Stato ^ e del Trono: Di te, che 
non per altro contarti di andar fregiato di fue 
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atrabili infegne, che per pih effere in grado di 
apprettarti ai bifogni degl* infelici tuoi fimili , di 
farti il lottegno della Patria ^ e della Società j 
e di te , che fottenendone al grado più eminen- 
te la riputazion primitiva eternamente Imentitti 
i Tuoi ingiuttittlmi oltraggiatori * 

Uomini faggi , che penetratte la verità , che 
non la ricredete , afcoltate la mia voce ♦ L’ im- 
mortai Borromei dopo di aver corfa la brillante 
carriera d: tutte le grandi virtù , dopo di aver 
contrattegnati tutti i periodi di fua vita con un 
novero ftermmato di maravigliofe azioni , di e- 
roiche imprefe ; e dopo di aver dita al mondo 
teftimonianza altifl'ima , che all* Ordine Epifeo- 
pale lòn debitrici la Patria , la Società , e lo 
Stato della loro profperità , della lor ficurezza > ' 
ha celfato di vivere . La Chiela non è loia nel 
piangere la morte di quefto fuo magnanimo Eroe . 
La piange con lei 1* umanità , che ha perduto 
il fuo tenero Amico : la piangono la ttetta So- 
cietà , lo Stato ittdfo , che in Lui han perduto 
un generofo benefattore , un benefico Figlio , un 
ottimo Cittadino .* e la piange il Trono , che 
involato feorgefi in etto un infatigabile Mimftro, 
un Suddito fedele , integerrimo , attiviflìmo . Un 
Suddito utile a fuoi interettì , zelante de’ iuoi 
diritti , e fempre occupato della fua gloria, del- 
la fua ficurezza , del fuo f^endore . Solo la fi- 
lofofia rinnovatrice , che tutto fprezza , ed inful- 
ta , che fi ha di virtuofo , e di lanto in terra 
verfato non aurebbe fu quetta morte un fofpiro. 
Elsa anzi tripudiato aurebbe altamente in veder 
mancato nel Borromei un gran Vefeovo , la di 
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vita Tempre chiara , Tempre laboriofa , e Tempre 
intefa al pubblico bene , fmentiva la Tua calun» 
nia ) contondea la Ina empietà , facea il Tuo 
rimprovero , e la Tua infamia . Oh abbia ella fi- 
nito di trionfare ] Oh 1’ EpiTcopato s’ innalzi di 
nuovo lulle lue rovine J 

Incliti Figli della Religione , primi Lumi- 
nar) sfavillantifiimi delìtnati a rilplendere nel 
Santuario , a fervir di difcTa , di fedel guida , e 
cullodia all* eletto gregge dì Crifto ; prdcelti da 
Dio , e dal Divino Tuo Spirito Santificatore a 
reggere la Tua ChieTa , a vegliare nella tua Ca- 
fa , a cuftodire in eflà il prezioTo depoTito delle 
fante dottrine , de' Tuoi Sacramenti , de’ Tuoi 
Mitterj ; Incliti figli della Religione , fcolpiti 
dell* augufto carattere del gran Borromei : ah 
non vi sdegnate di udirmi I Io vi parlo per eT- 
io : ed oh far il potefll con tutto il Tuo fpiri- 
to ! Son quelli i tempi , tempi , dai nuovi Fi- 
loTofi interamente conlecrati ali’ irreligione , all* 
empietà , alla licenza j tempi di tenebre , e dì 
eftremo pericolo , in cui più , che mai duopo 
vi è addimoftrare il voftro zelo per la purità 
della Religione , di cui liete i cullodi . A mi- 
fura , che la filoTofica Setta uTa tutti gli sforzi , 
che gli raddoppia , che gii multipiica per at- 
terrarne il grand’ edilìzio : che muove tutta la 
terra , e tutto 1’ inferno per zapparne le fonda- 
menta , per darle 1* ultimo crollo : e che Tpar- 
ge dal cuore un mar di veleno per infamarne la 
Tantità , per olfufearne il decoro : a mifura, che 
incrudelifce , che rende più fiera la Tua perfecii-* 
alone , e che per mezzo de* Tuoi emiifarj tenti 
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dilatare il fuo Regno , e di ridur 1* univerfo al- 
le fue catene ; e quanto più ella terribilmente 
armata di ferro , e di fuoco minaccia tutte le 
Nazioni , e grida a tutti i popoli , o di unirli 
a lei , di adotar le fue malfime , di affoggettar- 
lì al fuo impero , o di renderli vittime della 
fua fierezza , voi occupar vi dovete della cura 
del gregge j di cui fiete i paftori : e voi nello 
fpirito fortificare il dovete di quella ftelfa Reli- 
gione , che ftrappar gli fi vuole dall’ anima , e 
dal cuore . Non vi lufingate fulla diftanza de- 
gli orribili attentati di quell’ implacabile avver- 
faria . Ella è arrivata a Ipargere le feduccnti fue 
maflìme per tutti gli angoli della terra . Le ha 
rivenite di una mafehera la più lufinghiera, e lì 
è affaticata di farfi con effe degli amici , e de* 
fautori in ogni Città, ed in ogni Provincia . Pa- 
dri veneratiffimi , polli da Dio nella fua Cafa 
ad efl'ere la guida , ed il follcgno de’ popoli, fat- 
ti membri luminolìffimi di quell’ Ordine augu- 
fto , che fu fempre uno feudo invincibile contro 
i nemici della Religione , e del Santuario : ah 
fe fempre Io folle , Piatelo or più , che mai i 
fuoi magnanimi foftenitori ! Siatelo col confecrar 
voi fteiìì alla fua difefa , liatelo coll* innalzare 
una barriera infuperabile alla diffulìone delle per- 
niziofe dottrine , e degli avvelenati principi, che 
la nuova filofofia , che gli apolloli della liber- 
tà , e dell* eguaglianza , per mezzo de* loro 
ferirti riprovatiffimi , fi lludiarono in addietro "J* 
e fi fludian tuttora con maggior forza , ed im- 
pegno di far penetrare in tutti i cuori . Oh il 
Dio degli elerciti j favorifea le vollre cure col 

non , 
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non cpffar di favorire Io fìrepitofo valore dì chi 
combatte per la fua gloria I 

Al vcftro zelo , alla voftra attività, lo ze* 

10 fi uailca , e 1* attività dei Regnanti. Facciati 
con voi caufa comune in un’ afifare , che gran- 
demente interella la fiturezza de’ loro Troni , 
della loro Souranità , della iTiTa lor vita . Con- 
vinti , che fono da una efperienza tanto eviden- 
te , quanto fatale ^ che tutti gii sforzi dell’em- 
pTlìma Setta non tendeano meno alla diftruzio- 
ne di ogni Souranità , c di ogni Governo, che 
al totale annientamento della Religione , e del 
Sacerdozio , veglino contro de’ luoi fautori , nO 
cefTino di vegliare finché giunti non fiano a ri- 
purgarne per Tempre gli Stati lor felicilfimi . Oh 
delle lor cure fia Tempre la prima il confervare 
in tutto il fuo fplendore 1’ Ordine Epilcopale , 

11 predi ftinguerlo , il fecondarlo in tutte le fue 
religiofe intraprefe ! Si rammentino , che il Prin- 
cipato non mai ebbe difefa , non mai appoggio 
più fìabile , ne più ficuro di elfo . Gran Borro- 
mei , dacché con tanta virtù , con tanto zelo , 
e con sì grand* eroifnO ne foftenefti 1’ onore , 
tu, per la ficurezza della Religione, e del Tro- 
no , tu lo proteggi dall* alto , queft’ Ordine fa- 
crofanto . Fa , che i fuoi Individui fiano rifpet- 
tati dai Re , com’ effi dei Re vegliano femprc 
alla gloria , ed alla profperità . 

1 ^, 
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